


HiFi-Systemkomponenten, HiFi-Einzelbausteine, 
Digital-Audio, HiFi-Boxen und Zubehör. 
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Vorwort: Sony-HiFi. 


Die Sony-Philosophie. 


Für Sony gibt es bei der Entwick- 
lung von High Fidelity nur ein Ziel: 
originalgetreue Musikreproduk- 
tion. Nun, ein hoher Anspruch, 
dem wir aber mit unserem neuen 
HiFi-Programm wieder einen 
Schritt näher gekommen sind. 
Hierbei hat uns in erster Linie 
der konsequente Einsatz innova- 
tiver HiFi-Technologie geholfen: 
Als Mitentwickler der Compact- 
Disc-Player haben Sony-Inge- 
nieure digitale Musikerlebnisse in 
neuer Qualität ermöglicht; dıe 
Entwicklung der PCM-Prozessoren, 
als Meilenstein ın der digitalen 


Aufnahmetechnik, hat einen 
Siegeszug in professionellen Ton- 
studios angetreten. 

Als Erfinder der APM- Technologie 
für Fächenmembran-Lautsprecher 
mit praktisch orıginalgetreuen 
Klangbildern konnte Sony auch auf 
diesem Gebiet neue Lösungen 
präsentieren und, und, und. 

Wie diese Sony-Philosophie neuer 
HiFi-Technologie im einzelnen 
nun aussieht, das zeigen Ihnen 
die kommenden Seiten. Bitte sehr. 
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Kapitel 1: HiFi-Portables. 
Alle Welt strebt nach noch mehr 
Grösse. Technisch gesehen stim- 
men wir da zu. Nur nicht unbe- 
dingt formal. HiFi-Portables von 
Sony sind bescheiden in den Aus- 
massen und zeigen ihre wahre 
Grösse im Klang. So, wie sich das 
gehört. Seiten: 4-5. 
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Kapitel 2: Komplett- 
Anlagen Precise. 

Der Einstieg in die HiFi-Welt wird 
immer schöner. Weil Sony ihn 
auch immer komfortabler macht: 
mit den Precise Anlagen. „Exclu- 
sive Raffinessen alles inclusive, 
heisst die Devise. Und hierbei zeigt 
sich wieder, was innovative HIFI- 
Technik so alles kann. Seiten: 6-9. 
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Kapitel 3: Komponenten- 
Anlagen, Session- und 
Einzel-Komponenten. 

In diesem Kapitel zeigen wır Ihnen 
eine Anlagen-Serie, die nicht nur 
unerhört gut aussieht, sondern 
auch so klingt: die Session in 
vier Ausführungen. Weiterhin sind 
alle passenden Einzelkomponen- 
ten für das 43-cm- und 35-cm- 
Breitenraster aufgeführt. Ob 
Plattenspieler oder Receiver, 
Timer oder Equalizer — Sie haben 
die Wahl. Seiten: 10-15. 
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Kapitel 4: Die ES-Linie. 
„ES“ heisst „Extremely High Stan- 
dard". Und das heisst wiederum 
nichts anderes, als höchste 
Ansprüche stellen und strenge 
Masstäbe anlegen. So sind gerade 
die HiFi-Komponenten der Sony 
ES-Linie dafür geeignet, Digital- 
Audio in seiner vollen, wahren 
Dynamik zu übertragen. Dazu 
gehört auch Beta-HiFi: der HiFi- 
Video-Recorder als Spulen- 
Tonband-Alternative der Spitzen- 
klasse. Seiten; 16-19. 
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Kapitel 5: Die Esprit-Linie. 
Klangreinheit in Perfektion. Die 
Esprit-Komponenten sind das 
Ergebnis von kompromisslosem 
Konstruktionsaufwand, bei dem 
Materialkosten keine Rolle 
spielen. Handselektierte Bauteile, 
Verkabelungen, Transformatoren- 
wicklung, Anschlussdrähte oder 
Widerstände etc. sind aus 99,99% 
reinem Kupfer, Transistoren aus 
Silizium, pedantische Verarbei- 
tung. Das und noch vieles, vieles 
mehr ergibt eın Klangbild klarster 
Reinheit. Seiten: 20-21. 
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Kapitel 6: Digital-Audio. 
Systembedingte Fehler der kon- 
ventionellen, analogen Tonauf- 
zeichnung gibt es nicht mehr: 
Plattenrauschen, Rumpeln, Staub- 
knistern sowie Verluste auf Dauer 
in Klang, Brillanz und Dynamik. 
Dafür gibt es jetzt die Sony- 
Compact-Disc-Player. Und davon 
gleich /. Nicht zu vergessen die 
PCM-Prozessoren. Dem Original 
zuliebe. Seiten: 22-27. 





DIGITAL AUDIO 


Kapitel 7: Tape Decks und 
Casseiver. 

Kennen Sie ein Cassettenabspiel- 
gerät, das bs zu 15 Stunden 
nonstop Musikprogramm abspielt? 
Oder den Casseiver für Leute, 
die mal selber Musik produzieren 
wollen? Bei zwei „Nein“ sollten 
Sie unbedingt mal nachschauen. 
Seiten: 28-31. 


Kapitel 8: Lautsprecher. 
Was so heute alles zum guten 
Jon gehört: Quadratische Flächen- 
membran. Lautsprecher für 
Impulsgetreue Musikwiedergabe. 
Zum Beispiel. Oder anders aus- 
gedrückt, ın der Lautsprecher- 
Technologie gibt es alles, was das 
Ohr des HiFi-Liebhabers zu er 
freuen vermag. Von Sony. 
seiten: 32-35. 





Kapitel 9: Zubehör. 

Alles, was man an nützlichen 
Kleinigkeiten gebrauchen kann. Von 
speziellen Kabeln bis zu Uber- 
trager- Transformatoren. Und alles, 
was zwar klein, aber feın ıst. Von 
Tonabnehmersystemen bis Com- 
pact-Cassetten. Seiten: 36-37. 
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Kapitel 10: Technische 
Daten. 

Für alle, für die Zahlen ganze 
Bände sprechen, Seiten: 38-43. 


Kapitel 1: HiFi-Portables. 









— 21,5cm þe— 
Angenommen, Sie sind ein Befür- 
worter von kleinen, handlichen, 
praktischen Dingen, die das Leben 
zudem noch schöner machen. 
Und weiter angenommen, Sie sind 
recht musikalisch, also richtig 
mit Anspruch. Nun, dann haben 
wir etwas für Sie: das gleich in 
zweifacher Ausführung. 


Erstens, die FH-3. 

FH-3 ist der Name und ein äusserst 
kompaktes HiFi-Komponenten- 
System ist der Inhalt: UKW/MW/ 
LW- Tuner, Vollverstärker und ein 
hochwertiges Cassettendeck. 
Alles feın säuberlich übereinander 
und ganze 21,5 cm schmal. Zu- 
sammen mit den anklınkbaren 
Boxen kann sıch das Ganze dann 
wahrhaftig hören lassen: 2 x 25 
Watt. Das gute daran - durch den 
Tragegriff kann due Anlage genau- 
so bequem transportiert werden 
wie eine Reisetasche. Die FH-3 





trägt man in Schwarz, Silber oder 
Dunkelrot. 


Die Technik. 


Verstärker: TA-38. 

2 x 25 Watt. CD/Aux-Eingangs- 
buchsen zum Anschluss eines 
Compact-Disc-Players, analogen 
Plattenspielers (stehe rechts oben), 
eines zweiten Tuners oder Ton- 
bandgerätes. Klinken-Buchse für 
Mikrofon-Anschluss. Der Vorteil: 
Sie hören ein Musikstück und 
wollen mal Ihre Stimme dazu- 
spielen. Mikrofon anschliessen, 
Musik und Stimme abmischen 
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und schon geben Sie den Ton an. 
Kopfhörer-Anschluss mit separa- 
tem Lautstärke-Regler. Stromver- 
sorgung über Netz, Batteriebe- 
trıeb oder 12-V-Autobatterie. 


Tuner: ST-38. 

Hohe Empfindlichkeit und hohe 
Trennschärfe. PLL-Multiplex- 
Schaltkreis gewährleistet stabilen 
UKW-Empfang. Eingebaute 
leleskopantenne. 


Cassettendeck: TC-38. 

Beı Reineisenbändern Frequenz- 
gang von 60-16 000 Hz (+ 3 dB). 
Autoreverse. Automatischer Musik- 
sensor (AMS): Das ermöglicht 
bequemes, erneutes Abspielen 
des momentanen Musikstückes 
und automatisches Vorspulen 
zum nächsten Musikstück. Auto- 
matische Aufnahmepegeleinstel- 
lung. Dolby*B-Rauschverminde- 
rungs-System. 


Der Plattenspieler: PS-Q 7. 
Wenn vorhin die Rede vom pas- 
senden Plattenspieler war - bitte 
sehr. Der PS-Q7/. In Schwarz, Silber 
oder Rot, passend zur FH-3 und 
FH-/ MKII. Passend heisst auch, 
dass der PS-Q7 ebenfalls nur 
215 cm breit ist; also kleiner als 


Spielt überall groß auf, ist schön klein und 
treibt’s reichlich bunt. 





eine LP Wie das funktioniert? 
Statt eines normalen Platten- 
tellers sind zwei kleine mit von 





der Partie. Einer ım Chassıs für 
den Antrieb, der andere im Deckel 
als Führung, 


Die Technik. 

Direktantrieb. Magnetdisc-Servo- 
Regelung. Universal-Leicht- Jon. 
arm inclusive Magnet-System. 
Eingebauter Phono-Entzerr-Ver- 
stärker. Kopfhörerbuchse mit 
Lautstärke-Regler. 





Zweitens, die FH-7 MKII. 
Alles em bisschen besser als die 
FH-3 kann de FH-7 MKII. Als uni- 
verseller Entertainer spielt sıe 
überall gross auf. Mit 2 x 38 Watt 
Sinus ist dafür hinlänglich gesorgt. 
Das Schöne daran: Mit dem inte- 
grierten Equalizer — einem 5-Band- 
Entzerrer - kann man ganz indi- 
viduell einen blitzsauberen Klang 
einstellen. Wenn Radio oder Cas- 
sette dabei nicht reichen, können 
frei nach Lust und Laune noch 
ein Tonband, Plattenspieler (siehe 
rechts oben) oder gar ein Com- 
pact-Disc-Player angeschlossen 
werden. Jedoch bedenken Sie, 


AUTO REVERSE 


FH-Fumcı I 


wieviel Musik allein UKW/MW und 


LW drin hat. In unserem Fall sorgt 
ein quarzgesteuerter Digital- 

Synthesizer für präzise Abstım- 
mung und bestmöglichen Klang. 
Natürlich im automatischen 

Sendersuchlauf. Bei allem techni- 
schen Können kommt die Optik 
nicht zu kurz. Mögen Sie Schwarz 
oder lieber Silber, vielleicht durch 
und durch Rot? Ganz wie's beliebt. 


Die Technik. 


Verstärker: TA-78 Il. 
5-Band-Eaualizer mit LEDs zum 
individuellen Einstellen des Klang- 
bildes. CD/Aux-Eingangsbuchse. 
2x 38 Watt. Kopfhörer-Anschluss 
mit separatem Lautstärke-Regler. 
Stromversorgung über Netzteil, 
Batteriebetrieb oder 12-V-Auto- 
batterie. 


Tuner: ST-78 Il. 
Quarz-Digital-Synthesizer. Sender- 
suchlauf in 2 Geschwindigkeiten. 
UKW/MW und LW. Digital-Anzeige. 
Eingebaute Teleskopantenne. 


Sos 


Cassettendeck: TC-78 Il. 
Reineisenbänder-Betrieb. Auto- 
Reverse. Automatischer Musik- 
sensor (AMS). Automatische Auf- 
nahmepegeleinstellung. Dolby“ B. 
Automatische Bandsortenerken- 
nung. Und due Aufnahmeausspar- 
Funktion. Damit können uner- 
wünschte Programmteile, etwa 
dazwischenredender Disc-Jockey, 
ın der laufenden Aufnahme aus- 
gespart werden. 





La Paloma ohe... 

Wer seine FH-7 MKII mal abseits 
von Hem und Herd hören will, 
kann das serienmässige Netzteil 
der Portables gegen die gleich 
grosse Batterie-Box EPB-78 
austauschen. (Zum Anschluss an 
Autobatterien benötigt man den 


Adapter DCC-16AE). 


` Dolby ist das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 


Kapitel 2: Komplett- Anlagen Precise. 


HiFi zum Einsteigen. Mit allem Komfort. 





Die schöne Welt des HiFi-Genus- 
ses wird Immer zugänglicher - 
wel komfortabler. Auf 35,5 cm 
Breite. Der Grund: Es gibt jetzt 
eine Anlage, die für Einsteiger be 
allen qualitativen Vorzügen keine 
hohen finanziellen Anforderungen 
stellt. Und dank der Bedienungs- 
freundlichkeit kaum Wünsche 
offen lässt. Der Name: Precise. 
Zu haben ist das Ganze in vier 
Varianten — hier schon mal eine 
Spezialität der Precise V 10: 


In Zukunft brauchen Sie nicht 
mehr dabei zu sein, wenn Sie 
beispielsweise eine LP auf Cas- 
sette überspielen wollen. Sony- 
Techniker haben eme Synchronı- 
satıon von Cassettendeck und 
Plattenspieler konzipiert, die das 
ermöglicht. Drücken Sie nur noch 
beim Cassettendeck de Auf- 
nahme/Pausetaste. Dann den 
Plattenspieler auf Start. Wenn 
sich der Tonabnehmer-Diamant 
auf die erste Rille senkt, beginnt 
das Gassettendeck automatisch 
in dieser Sekunde die Aufnahme. 
Umgekehrt funktioniert dıe Syn- 
chronisatıon ebenso. Ist die Platte 
zu Ende gespielt und hebt sıch 
der Diamant aus der letzten Rille — 
stoppt das Tapedeck automatisch 
die Aufnahme. Währenddessen 
lassen Sie sich ein Eis um die 
Ecke wohl schmecken. 


Die Precise V 10. 

Schon die kleinste Anlage aus der 
Precise-Reihe hat eine ganze 
Menge zu bieten. Nämlich wohl- 
durchdachte Details. Da wäre 
natürlich die vorhin beschriebene 
Synchronisation von Plattenspieler 
und Tapedeck. Da ıst aber auch 
noch etwas anderes zu nennen. 
Bei eingeschalteter Power-Taste 
braucht man zum Umschalten auf 
eine andere Programmaquelle nur 
noch eine Taste an einer einzigen 
Komponente zu drücken. Die zuvor 
gehörte Komponente ist dabei 
automatisch ausser Funktion. 
Selbst dıe Netzschalter der eın- 
zelnen Geräte brauchen nıcht eın- 
oder ausgeschaltet zu werden. 
Alles ıst dadurch etwas schneller 
und bequemer geworden. Das gilt 
auch für die neuen Flachband- 
Anschlusskabel, die ebenso 
schnellen wie sicheren Anschluss 
der einzelnen Komponenten 
bedeuten. 

Die Precise V 10 gibt es serien- 
mässıg mit den Boxen SS 160. 




















Die Technik. 


Verstärker: TA-V 10. 

2 x 25 Watt Sinus Komponente 
für die Stromversorgung der 
anderen Komponenten. Mic-Ein- 
sangsbuchse zum Hinzumischen 
eines Mikrofonsignals. CD/ Aux- 
Eingangsbuchse zum Anschluss 
eines Compact-Disc-Players, eines 
zweiten Tuners oder Cassetten- 
decks. 5-Band-Equalizer für em 
Klangbild ganz nach Ihren 
Wünschen. 


Tuner: ST-V 10 L. 

Ausserst präzise Abstimmung 
von UKW, MW- und LW-Sendern 
durch PLL-Schaltkreis (Phase 
Locked Loop). Hohe Empfindlich- 
keit und Irennschärfe. Sender- 
speicher: Per Tastendruck werden 
alle gespeicherten Sender (pro 
Welle einer) abgerufen. Separate 
MW/LW-Antenne für besseren 
Empfang. 





Plattenspieler: PS-LX 10. 
Direktantrieb. Zweı Motoren für 
unabhängigen Antrieb von Platten- 
teller und Tonarm — damit sind 
hohe Plattenteller-Drehzahl- 
genauigkeit und schnelles 
Ansprechen des lonarms garan- 
tiert. Die Funktionen von Platten- 
teller und Tonarm werden dabei 
von einem Mikroprozessor 
gesteuert. Automatık-Funktionen 
für Rückkehr, Reject, Aufsetzen, 
Wiederholung einer Plattenseite. 


Cassettendeck: TC-V 10. 
Automatische Aufnahmepegel- 
einstellung. Dolby“ B. Automati- 
scher Musiksensor (AMS). Wieder- 
gabemöglıchkeit von Reineisen- 
bändern für breiteren Frequenz- 
gang und grösseren Dynamik- 
bereich (30-16 000 Hz). Gleich- 
laufschwankung 0,2%. 
Bequemes Aufnehmen durch 
Plattenspieler/Cassettendeck- 
Synchronisation. 


Die Precise V30. 

Wenn Sie die Precise V10 noch 
nıcht überzeugt hat, wie wäre es 
dann mit der V30 - quasi als 
nächste Stufe auf der HiFi- Treppe 
nach oben. Mit hohem Bedie- 
nungskomfort für Anspruchsvolle. 
Zweimal 33 Watt Sinus spielen 
auf, und für den klaren, ausge- 
wogenen Klang sorgt bei der V30 
ein 9-Band-Equalizer. Ganz nach 
Ihrem Geschmack. 


È Eist GAART ESTER 


me ib ©, 2= = 


AUTOMATIC MUSIC SEN so A 


FULL LOSE FEATHEA TOUCA MECHANIS 


Verstärker. 

Alle Möglichkeiten wie bei V10. 
Darüber hinaus 2 x 33 Watt und 
einen 9-Band-Eaualizer. 


Tuner. 
Synthesizer-Tuner UKW/MW/LW 


mit ausgezeichneten Eıgenschaf- 


ten. Senderspeicher: 3 x 5 FIX- 
tasten. 
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Cassettendeck. 
Automatische Aufnahmesteue- 


rung. Dolby B und C, AMS, Auto- 


play. 


Plattenspieler. 
Direktangetriebener Vollautomat 
mit Synchroneinrichtung für 
Cassettendeck. 
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Empfehlung: 
Lautsprecher SS-X 160. 


SU-Vi. 

Neuentwickelter, preiswerter 
Plattenspieleruntersatz aus Glas 
und Metall für die Precise VI 
und V30. 


* Dolby ist das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 


LABORATORIES INC. 





Precise V5. 

Zum ersten (Precise V10), zum 
zweiten (Precise V30) und zum 
dritten: Die Precise V5 ist em 
Leckerbissen für alle HiFi-Lieb- 
haber. Bei Sony versteht sich 
Komfort als bedienungsfreund- 
liche Technik — und von hoch- 
wertiger Technik können Sie auf 
nur 35 cm Breite gleich einiges 
erwarten. Digital-Einstellung, 
digitale Speicherung und vieles 
mehr, 


Verstärker: TA-V 5. 
2 x 55 Watt. Flache, feinfühlige 
Folienflächen-Schalter. Separate 


Bassanhebung. CD-Eingang. Funk- 


tionsgerechter Tape-Eingang an 
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der Gerätevorderseite. Geringer 
Klirrfaktor, hohe Impulstreue, 
gutes Dynamıkverhalten durch 
schnell ansprechende Leistungs- 
transıstoren. 


Tuner: ST-V 5 L. 
Digital-Quarz-Frequenz-Synthe- 
sizer mit 3 Wellenbereichen zur 
exakten Senderabstimmung. 
Schnelle und präzise Sendersuche 
durch grosszügıges Digital- 
Display. 8 Stationstasten. Memory- 


Scan. FM-Muting. Dreistufige Feld- 


stärke-Änzeige. 


Cassettendeck: TC-V 7. 
Auto-Reverse. Schubladentechnik. 
Dolby“ B und C. AMS (Leerstellen 
zwischen den Musikstücken 
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werden erkannt - einzelne Stücke 


können im schnellen Vor- und 
Rücklauf gesucht werden). Tipp- 


tasten mit Logiksteuerung gegen 
Fehlbedienung. Memory-Counter. 


Anschlüsse für Timer und Fern- 
bedienung. 


Plattenspieler: PS-FL 77. 


Frontlader mit 3 mikroprozessor- 
gesteuerten Motoren. Tangential- 


tonarm mit Biotracer-Regelung 
für praktisch optimale Platten- 


abtastung. Vollautomat-Direktan- 
trieb. Automatische Plattendurch- 


messer-Erkennung. Synchron- 
schaltung mit Cassettendeck: 
beginnt der Abtastvorgang, 
beginnt die Aufnahme. Bei Stop 
ebenso, 








Empfehlung: 
Lautsprecher APM 500. 


SU-V2. 

Ein Tischrack für die kompakte 
Präsentation der Precise-Anlagen. 
Formschön, in der Höhe variabel, 
lassen sich auch Zusatzgeräte, 
wie Equalizer integrieren. 


SU-V4, 

Durch eine verdeckte Kabelführung 
bringt dieses Standrack Ordnung 
in vermeintlichen Kabelwirrwarr. 
Varıable Höhenverstellung der 
Geräte-Abteilung. Sesam-öffne- 
dich im Standfuss: Der ideale 
Platzfür Compact-Cassetten oder 
Compact-Discs. 


* Dolby ist das eingetragene 


Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 


Precise V7. 

Die Spitze des Precise-Quartetts, 
die Precise V7. Eine Anlage, die 
mit dem ausgerüstet ist, was man 
für ein digitales Hörvergnügen 
braucht. Anschlüsse für Digıtal- 
Audio sınd vorhanden, Fernbedie- 
nung ist selbstverständlich und 
der konstruktive Aufwand hat für 
Leistungen gesorgt, die eben 
schlicht eines sind: tadellos. 
Bleibt noch auf eines zu hoffen: 
auf die verständnisvollen Ohren 
Ihrer werten Nachbarn - zweimal 
100 Watt Sinus warten auf Ihr 
Kommando. Per Fernbedienung, 
versteht sich. 


Die Technik. 


Verstärker: TA-V 7. 

2 x 100 Watt Sinus an 6 Ohm. 
Klirrfaktor unter 0,05%. Audio- 
Signal-Prozessor statt mechani- 
sche Schalter — für digitale, 
störungsfreie Einstellung und 
Speicherung von Klang, Filter und 
Lautstärke. Legato Linear. Com- 
pact-Disc-Eingang. Infrarot-Fern- 
bedienung. 


Tuner: ST-V 7 L. 
Digital-Quartz-Frequenz-Synthe- 
sizer. UKW, MW und LW. 8 Stations- 
tasten. Memory-Scan: Schnelle 
Programmübersicht durch kurzes 
Anspieien jeder gespeicherten 
Station. Unterdrückung von 
/wischenstationsrauschen. 
3stufige Feldstärke-Anzeige. 
Infrarot-Fernbedienung, 





Cassettendeck: TC-V 7. 
Auto-Reverse. Dolby“ B und C. 
Tıpptasten mit Logiksteuerung 
gegen Fehlbedienung. AMS. 
Memory-Counter. Leerstellen- 
Uberspringer. Anschlüsse für 
Timer und Fernbedienung. Slim- 
Line-Design mit Schubladen- 
technik. 


Plattenspieler: PS-FL 77. 
Frontlader. 3 mikroprozessorge- 


steuerte Motoren. Tangential- Ton- 


arm mit Biotracer-Regelung tür 
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optimale Plattenabtastung. Direkt- 
antrieb. Vollautomat. Automatische 
Plattendurchmesser-Erkennung. 
Synchronschalter Cassettendeck. 


Empfehlung: 
Lautsprecher APM 700. 





Kapitel 3: Session. Anlagen, 


So oder so. 
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Davy 


Die neue Session-Linie ist in 
doppelter Hinsicht für HiFi-Kenner 
von besonderem Interesse. Einer- 
seits als Komplett-Anlage in den 
Varianten Session 310, 360 oder 
410 - und zum anderen für alle, 
die sich mit den Session-Kompo- 
nenten eine Anlage ganz individuell 
zusammenstellen möchten. Denn 
alle Komponenten der Session- 
Reihe gibt's auch einzeln, im 
Design aufeinander abgestimmt 
und im gleichen Breitenraster: 
43 cm. Warum sollten Sie also 
nıcht mal nach Herzenslust frei 
kombinieren? Für Ihre ganz per- 
sönlichen Wünsche stossen Sie 
bei Sony auf offene Ohren. Und wie 
Sie sich auch immer entscheiden 
- eines bleibt gleich: der uner- 
hört gute Klang. Von Sony. 


Session 310. 

Bereits die kleinste Anlage der 
session-Reihe, de Session 310, 
entspricht grossen HiFi-Erwartun- 
gen. Und hohe HiFi-Qualität muss 
bei Sony noch lange nicht mit 
einem hohen Preis bezahlt werden. 
Hinter dem ansprechenden Design 
der Session 310, in Schwarz oder 
Silber, wartet bemerkenswerte 
Technik auf Ihr Kommando. Bei- 
spielsweise der Senderspeicher 
des Tuners: Die Preset-Stations- 
Taste kann mit UKW-Sendern in 
beliebiger Reihenfolge belegt 
werden. Insgesamt lassen sich 

5 Sender speichern — volles Pro- 
gramm also. Für Sie. 





Die Technik. 


Verstärker: TA-AX 310. 
2x 32 Watt Sinus. CD-Direktein- 
gang, Funktionsdisplay. 3 schalt- 
bare Netzbuchsen auf der Rück- 
seite. 


Tuner: ST-JX 310. 
Quarzstabilisiertes Frequenz-Syn- 
thesizer-System für genaue und 
stabile Abstimmung. Eingebaute 
UKW-Stummabstimmung unter- 
drückt Zwischenstationsrauschen. 
Schnelle und genaue Senderwahl 
durch digitales elektronisches 
Frequenzanzeigenfeld. Memory- 
Abstimmung von bis zu 15 gespei- 
cherten Sendern. 


a NIE 0. 22/000 
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Cassettendeck: TC-FX 310. 
Logıc- Tastatur verhindert eventu- 
elle Fehlbedienung. Dolby* B und 
C. LED-Spitzenpegelanzeige. 
Frequenzgang 30-16 000 Hz. 
Signalrauschabstand 71 dB. 


Plattenspieler: PS-LX 310. 
Direktantrieb. Halbautomatisches 
quarzstabilisiertes Servo- 
System. Gleichlaufschwankung 
0,025%. Geräuschspannungs- 
abstand /5 dB. Plattenführungs- 
einrichtung. 


Farben. 
Schwarz oder Silber. 
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Empfehlung: 
Lautsprecher SS-E 310. 
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Session 360. 
Wir haben für Sıe aufgestockt. 
Die Session 360 bietet Ihnen 

in den Disziplinen Verstärker und 
Cassettendeck hohen konstruk- 
tiven Aufwand - für hohe Lel- 
stungsreserven. Und größeren 
Bedienungskomtfort. Den bietet 
die Session 360 zum Beispiel mit 
einem Cassettendeck der Auto- 
Reverse-Kategorie. Damit aber 
noch nicht genug, erfreuen Details 
wie AMS (Automatic-Music- 
Sensor für schnelle Titelsuche), 
Dolby“ B und C, automatische 
Banderkennung und Blank-Skıp- 
Funktion das Herz des Cassetten- 
Freundes. 
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Die Technik. 


Verstärker: TA-AX 360. 
2 x 48 Watt Sinus. Klirrfaktor 
0,05%. Separater CD-Eingang 


zum Anschluss eines CD-Players. 


/weı Lautsprecherpaare können 


wahlweise getrennt oder zusam- 
men betrieben werden. Loudness- 
Taste. Spitzenleistungs-Änzeigen. 


Tuner: ST-JX 310. 
Quarzstabilisiertes Frequenz- 
Synthesizer-System für genaue 
und stabile Abstimmung, Einge- 
baute UKW-Stummabstimmung 
unterdrückt Zwischenstations- 
rauschen. Schnelle und genaue 


senderwahl durch digitales elek- 
tronısches Frequenzanzeigenfeld. 
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Memory-Abstimmung von bis zu 
15 gespeicherten Sendern. 


Cassettendeck: TC-FX 310. 
Frequenzgang 30-16 000 Hz. 
Sienalrauschabstand /1 dB. 
Mikrofon-Eingänge, Auto-Play. 
Dolby" B und C. 


Plattenspieler: PS-LX 410. 
Direktantrieb. Vollautomatisches 
auarzstabilisiertes Servo-System. 
Gleichlaufschwankung 0,025%. 
Geräuschspannungsabstand 

/5 dB. Plattenführungseinrichtung. 


Farben. 
Schwarz oder Silber. 


* Dolby ist das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 
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Session 410 RM. 

Session at its best: Mit der 
Session 410 RM präsentiert sich 
das Spitzenmodell der Session- 
Reihe. So ist diese Anlage beson- 
ders auch für jene gedacht, die an 
der digitalen Klangrevolution teil- 
haben wollen. Alles ist darauf 
ausgelegt, den hohen Ansprüchen 
digitaler Musikreproduktion voll 
und ganz gerecht zu werden. Bei 
Sony-typischem Design und 
Bedienungskomfort von A bis Z, 
einschliesslich Fernbedienung 
und Timer. 


Verstärker: TA-AX 410. 

2 X 70 Watt Sinus. Digital-Display. 
ASF-Feather-Touch. Separater 
CD-Eingang zum Anschluss eines 
CD-Players. Zwei Lautsprecher- 
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paare können wahlweise getrennt 
oder zusammen betrieben werden. 
Loudness-Taste. Spitzenleistungs- 
anzeigen, 


Tuner: ST-JX 410. 
Quarzstabilisiertes Frequenz- 
Synthesizer-System. UKW MW 
und LW. Senderspeicher (bis zu 
10 Stationen). Memory-Scan- 
laste (damit können die Sender 
automatısch nacheinander abge- 
rufen werden). Automatischer 
sendersuchlauf. Sweep-Suchlauf. 
(Sobald ein Sender gefunden ist, 
stoppt der Suchlauf für em paar 
Sekunden. Sie verschaffen sich 
einen schnellen Überblick, was 
wo läuft.) 


Cassettendeck: 
TC-FX 510 R. 
Auto-Reverse. Frequenzgang 30- 


E p 
RON 


BAHR ı 


WER Ree 


Er nn 


1 


FL THH 


ed EEN `" esst 


LEGATO LINEAR 


TAT Kr" de Té én 


raa EI Wiii Lë Ne, 


free Ceëëtrr erg ee 


— rar 2 
ELTERN KR 


en Bere ee "ës a 


17 000 Hz. Sıgnalrauschabstand 
/1 dB. Mikrofon-Eingänge. 
Dolby" B und C. AMS. Music-Scan. 
Digital-Linear-Counter (der exakt 
die verbleibende Spieldauer 
anzeigt) und Timer-Anschluss- 
möglichkeiten. 


Plattenspieler: PS-FL 7. 
Direktangetriebener vollauto- 
matischer Tangentialplattenspieler 
in Schubladen-Technik. 


Farbe. 
Schwarz. 


" Dolby ist das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 





Session 410. 

Wenn es eine fernbedienbare 
Session nicht sein muss, gibt es 
mit der Session 410 die richtige 
Alternative. Ohne Fernbedienung 
und mit einem konventionellen 
vollautomatischen Plattenspieler 
bietet die Session 410 das gleiche 
musikalische Vergnügen we die 
Session 410 RM. 





SU-Session. 

Ein ebenso elegantes wie prak- 
tisches Rack füralle 43er Kompo- 
nenten — speziell für die 
Session-Anlagen. Verstellbare 
Böden, Front: Glastür und fahrbar. 


Solisten. 


An dieser Stelle möchte Sie Sony 
auf ein paar Alternativen aufmerk- 
sam machen, die für jede Anlage 
überdenkenswert sind. Alle Welt 
schwört zwar auf Tuner und Ver- 
stärker getrennt - warum sollte 
man sich aber nicht mal für beides 
in einem entscheiden? Receiver 
heißt das ganze, und hat beacht- 
liche musikalische Qualitäten. 
Die lassen sich noch weiter stel- 
gern im Zusammenspiel mit einem 
Equalizer. Und das gilt für jede 
HiFi-Anlage. Oder möchten Sie 
gar den Bedienungskomfort steı- 
gern - mittels eines Timers? Sie 
haben die Wahl: 
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STR-VX 30L. 

Für HiFi-Enthusiasten, des kom- 
pakt mögen - der Sony-Receiver 
STR-VX 30 L. 10,5 Zentimeter hoch, 
43 Zentimeter breit, gestaltet 
dieses Gerät Musikhören zu 
einem gleichermassen komforta- 
blen wie vielseitigen Vergnügen. 
Das beginnt bei der schnellen und 
exakten Senderwahl: Geben Sie 
einfach nur noch die Ziffern des 
gesuchten Senders über die Tipp- 
tasten ein — und fertig. Der auto- 
matische Sendersuchlauf ver- 
schafft Ihnen einen ebenso 
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bequemen wie kompletten Pro- 
grammüberblick. Und wenn Sie 
sich für Ihre Lieblingssender ent- 
schieden haben, brauchen Sie 
diese nur noch ın die program- 
mıerbaren Stationstasten einzu- 
speichern. So einfach ist das. 
Und so gut klingt das — schliess- 
lich sorgt beim STR-VX 30 L em 
integrierter Legato-Linear-Ver- 
stärker für gute 2 x 40 Watt Sinus. 


Die Technik. 
Synthesizer-Tuner- Teil mit UKW, 
MW und LW. Direktwahl-System 


PS-LX 510. 

Es gibt Plattenspieler und es gıbt 
Plattenspieler mit Tangential- 
Tonarm. Letztere waren zumeist 
aber so teuer, dass sie für viele 
ein Hit Traum blieben. Der neue 
PS-LX 510 ıst zwar so eın traum- 
haftes Gerät, jedoch mit einem 
sehr realistischen Preis. Nun ist 
der PS-LX 510 für seine Klasse 
nicht nur ausserordentlich günstig, 
sondern gleichfalls überdurch- 
schnittlich in Leistung und Bedie- 
nungskomfort. Eine Anschluss- 
möglichkeit für Infrarot-Fern- 
bedienung ist ebenso vorgesehen, 
wie eine ganze Reihe serien- 
mässiger Details. So, wie sich das 
für einen echten Sony einfach 
gehört: Vollautomatıscher langen- 
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über numerische Frequenzein- 
gabe mit Digital-Anzeige. 8 Sta- 
tionstasten mit Markierungstafeln. 
Automatischer Sendersuchlauf. 
Multı-Display für Frequenz, 
Stationstasten-Nummer-Funktion. 
Legato-Linear-Verstärker mit 

2x 40 Watt Sinus. Getrennte Bass- 
und Höhenregler. Überspielungs- 
möglichkeit von. Band 1 auf Band 2. 
Anschlüsse für 2 Lautsprecher- 
paare, Kopfhörer, Plattenspieler, 
2 Bandgeräte und AUX. 


Dal, Tonarm mit Plug-in-System. 
Quarzkontrollierter Direktantrieb. 
Automatische Plattengrössener- 
kennung. Stummschaltung gegen 
Aufsetzgeräusch des Tonabneh- 
mers. Synchronbetrieb mit Sony- 
Cassettendecks (wie das funktio- 
niert, können Sie ausführlich im 
Kapitel 2: Precise-Anlagen, nach- 
lesen). Frontseitige Bedienungs- 
elemente — auch be! geschlos- 
senem Deckel zugänglich. 





SE-H-V 5. 

Passend zu den Session-Anlagen 
im 35-cm-Breitenraster bietet 
dieser Graphic-Equalizer über 9 
Schieberegler vielfältige Nuan- 
cierungen der Frequenz-Korrek- 
turen. Und zwar jeweils um +10 dB. 
Damit können Sie das Klangbild 
Ihrer Anlage an die Raumakustik 
anpassen — oder ganz einfach 
Ihrem persönlichen Geschmack. 





PT-V 5. 

Timer passend zu allen 35 cm 
breiten Precise-Geräten, Mit dem 
PT-V 5 hat man bestens vorge- 
sorgt: Bis zu 4 Ein- und Aus- 
schaltungen pro Tag lassen sich 
programmieren und falls einmal 
Stromausfall sein sollte — kein 
Problem. Dieser Timer hat eine 
Stromausfall-Uberbrückung bis 
60 Minuten. 


Die Technik. 
9 Frequenzbänder im Oktavab- 
stand. Regelbereich 63-16 000 Hz. 
Anschlüsse für 2 Cassettendecks, 
Mikrofone, Line. 


PS-LX 310. 
Halbautomatischer Plattenspieler. 
Direktantrieb. Quarzstabilisiertes 
Servo-System. Gleichlaufschwan- 
kung 0,025%. Geräuschspan- 
nungsabstand 75 dB. Tonarm incl. 
TxP-System XL-250 G. Platten- 
führungseinrichtung. Farbe: Silber. 












PS-LX 410. 





Vollautomatıscher Plattenspieler. 
Direktantrieb. Quarzstabilisiertes 
Servo-System. BNL-Motor (bür- 
sten- und nutenlos) mit linearem 
Drehmoment. Anlaufzeit: nach 
2/3 Umdrehung auf Nennge- 
schwindigkeit (33 1/3 UpM). 
Gleichlaufschwankung 0,025%. 
Geräuschspannungsabstand 

/5 dB. Tonarm und -abnehmer mit 
geringem Gewicht. Auflagekraft 
12,5 mN. Platteneinrichtung. 
Anschlussmöglichkeit Fern- 
bedienung. Farbe: Silber. 
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SEQ-11. 

Wenn Sie eine Anlage im 43-cm- 
Breitenraster haben (z. B. de 
Session) und akustisch zaubern 
wollen - bitte sehr: Mit diesem 
hochwertigen Graphic-Equalizer 
sınd Ihnen so schnell keine Gren- 
zen gesetzt. Im Gegenteil. Mit dem 
SEQ-1 lassen sich eventuelle 
Grenzen der Raumakustik glänzend 
korrigieren. Besonders hilfreich 





PT-D 3. 

Was den Besitzern von 3ber-Anla- 
gen recht ist, kann jenen von 
43er-Komponenten nur billig sein. 
Passend hierfür der Timer PT-D 3. 
Mit bis zu 4 Ein- und Ausschal- 
tungen pro lag sorgt er bei Ihrer 
Abwesenheit für volles Programm 
auf Ihren Bändern. Ganz nach 
Ihren Wünschen. 





sind hierbei de separaten Ein- 
stellmöglichkeiten für den linken 
und rechten Kanal. 11 Frequenz- 
bereiche im Oktavabstand von 
32-32 000 Hz garantieren eine 
individuelle und optimale Klang- 
einstellung pro Kanal. Und damit 
insgesamt. 


Die Technik. 

2 x l Frequenzbänder. Frequenz- 
bereich 32-32 000 Hz. 2 Level: 
+ 6 dB/# 12 dB. Eingänge: Tape 
1,2, Line-in. Ausgänge: Rec-out, 
1,2, Line-out. 


Cassettendecks. 

Das Thema Cassettendecks ist 
bei Sony sehr umfangreich. Wir 
haben ihm deshalb ein eigenes 
Kapitel gegeben. Schauen Sie mal 
auf den Seiten 26 bis 29 was Ihnen 
das Kapitel so alles bietet. 
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Wertanlagen mit langer Laufzeit. 





Wer sein Geld gewinnbringend 
anlegen will, denkt an die Quali- 
täten der Anlage. Der übliche 
Bankentenor: Ein Wertpapier mit 
langer Laufzeit bringt höhere 
Zinsen. So ähnlich verhält es sich 
mit der ES-Linie. Nur, daß der 
Wert dieser Anlage nıcht alleın 
auf dem Papier besteht, sondern 
dank gediegener Materialien, 
aufwendiger Technik mit langer 
Laufzeit, für einen Gewinn der 
besonderen Art sorgt. Für höheren 
Musikgenuss. Und so heisst ES 
schliesslich nıchts geringeres als 
„Extremely High Standard“ 

Und das heisst wiederum ın der 
Praxis: Bausteine aus der ES-Linie 
sind die idealen Ergänzungen für 
Digıtal-Audio. Dank einer Technik, 
die die unübertreffbare Dynamık 
der Compact-Disc sowie PCM- 
Aufzeichnungen spielend verar- 
beitet. Damit noch nicht genug, 
es harmonıeren ES-Komponenten 
mit dem Sony-Beta:Hifi-Video- 
recorder SL-HF 1 GD besonders 
gut, Als Bandmaschine der Zukunft, 
die dem herkömmlichen Spulen- 
Tonband überlegen ist - rein 
Klanglich aufgrund der Technik. 
Interessant für alle, die vielleicht 
nıcht nur schöne Töne hören, 
sondern auch mal brillante Bilder 
sehen wollen. (Für ganz Interes- 
sierte gibt es noch einen speziellen 
Beta-HiFi-Katalog.) 


AUDIO CURRENT TRANSFER 





TA-F 444 ES. 

Bei diesem „Audio current drive“- 
Verstärker sind Vor- und Endver- 
stärker durch einen ungewöhnli- 
chen Stromumwandlungsschalt- 
Kreis elektrisch exakt voneinan- 
der getrennt. Die Folge: Sie haben 
praktisch die gleiche Wiedergabe- 
qualität wie bei getrenntem Auf- 
bau von Vor- und Endverstärker. 
Der Endverstärker arbeitet unter 
allen Bedingungen äusserst stabil. 
Verzerrungen bis zu hohen Fre- 


quenzen sind kaum feststellbar. 
Dank einer phantastischen Recht- 
eckimpuls-Wiedergabe und einer 
sehr glatten Frequenzgangskurve 
sprechen wir beim TA-F 444 ES 
von einer „Legato-Linear'-Endver- 
stärkerstufe. Zusammen mit die- 
ser „Legato-Linear"-Endverstärker- 
stufe und emer speziellen Strom- 
umwandlungstechnik kommt der 
enorm grosse Dynamıkbereich 
von 120 dB zustande. 


2 x 80 Watt an 8 Ohm im Bereich 
von 20-20 000 Hz. Klirrfaktor 
0,006%. Audio-Current-Transfer. 
Legato-Linear-Schaltung vermin- 
dert Ubenahmeverzerrung. CD- 
Eingang. Bassanhebung + 4 dB 
bei 50 Hz. Tiefenfilter. 





TA-F 555 ES. 

Ein Schwergewicht kommt nıcht 
von ungefähr. 13 kg Lebendge- 
wicht wirft der TA-F 555 ES in die 
Waagschale, wenn's um kraft- 
vollen, klaren Klang geht. Selbst- 
redend darf dabei die Optik nicht 
zu kurz kommen. Das matt- 
schwarze Gehäuse ist rundum 
feinstes Metall. Und im Innen- 
leben dieses neuen Spitzenvoll- 
verstärkers findet sich alles 
wieder, was Sony at its best aus- 
macht. Da wäre z. B. eine ausser- 
gewöhnliche Schaltung: Current- 
Transfer. Was bedeutet, dass die 


Vor- und Endstufen-Versorgung 
elektrisch voneinander getrennt 
ist. Die Folge: Es wird eine exzel- 
lente Wiedergabequalität erreicht, 
vergleichbar wie bei getrenntem 
mechanischem Aufbau von Vor: 
und Endverstärkern. Dement- 
sprechend dürften die technischen 
Daten auch höchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Im Zusammen- 
hang Digital-Audio ist in erster 
Linie der breite Dynamıkbereich 
von 120 dB hervorzuheben. Damit 
aus digital gespeicherter Musik 
auch wirklich eın faszınıerendes 
Klangerlebnis wird. 


2 x 120 Watt an 8 Ohm im Bereich 
von 20-20 000 Hz. Klirrfaktor 
0,004%. Audio-Current- Transfer. 
Legato-Linear-Schaltung vermin- 
dert Übernahmeverzerrungen. 
Vor- und Endstufe DC-gekoppelt 
(keine Koppelkondensatoren). 
CD-Eingang. MM/MC-kompatibel. 
Record-out-Selector. Bass boost- 
Schaltung - sie sorgt ab ca. 
100 Hz abwärts für eine kontinu- 
ıerlıche Bassanhebungbis ca. 4 dB. 


ST-S 444 ES. 

Überlegen Sie doch mal, was Sie 
eigentlich von einem exzellenten 
Tuner an Besonderheiten alles 
erwarten. Und vergleichen Sie dann 
einfach mit dem , was Ihnen der 
ST-S 444 ES bietet. Also, da wäre 
der PLL-Schaltkreis (Phase Locked 
Loop) für ein exaktes Einstellen 
der Frequenz. Dank einem von 
Sony entwickelten IC ist eine 
Vergleichsfrequenz von 50 kHz 
möglich, die damit ebenso hoch 
ist wie die Kanalabstandsfreqauenz. 
Die Nachteile bisher auch verwen- 
deter niedriger Vergleichsfrequen- 
zen (Beeinflussungen im hörbaren 
Frequenzbereich und Verschlech- 
terung des Signal-Rauschabstan- 
des) konnten damit vermieden 


werden. Müheloses Abstimmen 
von Sendern in dreierlei Form. 
Erstens vollautomatische Abstim- 
mung aller Sender auf MW- und 
UKW-Band. Zweitens manuelle 
Abstimmung und drittens Abstim- 
mung per Stationstasten, bei der 
bis zu acht Frequenzen gespeichert 
werden können. In dem Zusam- 
menhang noch eine kleine Spezia- 
at: Auf Druck der Scan/Read- 
Taste läuft der Tuner automatisch 
alle programmıierten Sender ab, 
bleibt einige Sekunden bei jeder 
Station und verschafft Ihnen so 
einen schnellen und bequemen 
Überblick. Weiter geht's: Em 
Höhenfilter reduziert wırkungs- 
voll das Rauschen bei UK\W-Ste- 
reo-Empfang. An der CAL-Tone- 


laste kann em 400-Hz-Signal mit 
50% Modulation eingeschaltet 
werden - um den Aufnahme- 
pegel des Tonbandgerätes ein- 
zustellen. Für besseren UKW- 
Empfang ist dem Multiplex-Schalt- 
kreis ein 2poliger Sperrfilter vor- 
geschaltet und, und, und. 


Die Technik. 
UKW/MW-Quarz-Frequenz-Syn- 
thesizer- Tuner. Sıgnal-Rauschab- 
stand (bei 40 kHz Hub) 85 dB 
(mono), 82 dB (stereo). Digital- 
Multi-Display. 8 Stationstasten 
mit Speicher. Automatischer 


Sendersuchlauf. Memory-Scan: 


kurzes Anspielen aller gespei- 


cherten Sender. Audio-Current- 
Transfer. Hı-Blend-Filter. 





ST-S 555 ES. 

Ein reiner UKW-Empfänger. Denn 
bei dem Anspruch an höchste 
Klangaualitäten ist es nur konse- 
quent, alle klanglich weniger opti- 
malen Wellenbereiche aus diesem 
hochwertigen Baustein auszu- 
schliessen. Damit wäre auch 
schon die einzige Beschränkung 
genannt - einkomfortableres und 
vielseitigeres Radıoempfangsteil 
als den SI-S 555 ES kann man 
sich kaum denken. Zwei extern 
angeschlossene Antennen lassen 
sıch auf Tastendruck miteinander 
vergleichen; jede ıst unterschied- 
lich ausgerichtet und schliesst 


somit die letzte Lücke im Ather. 
Wer gerade nicht zu Hause sein 
kann, um eine gewünschte Sen- 
dung aufzunehmen — und über 
einen Timer verfügt — hat keine 
Probleme. In gewünschter Reihen- 
folge der Stationstasten lassen 
sich vier Sender vorprogram- 
mieren. Zur gewünschten Zeit 
stellt sich ganz von allein die 
betreffende Station exakt ein und 
die Bandmaschine kann mit der 
Aufnahme beginnen. Nicht zu ver- 
gessen die Direkt-Komparator- 
Technik, die durch eine erheblich 
gesteigerte Irennschärfe und 
einen Siıgnal-Rauschabstand von 


80 dB für praktisch störfreien 
Sıgnalempfang sorgt. 


Die Technik. 
UKW-Quarz-Frequenz-Synthesizer- 
Tuner. Direkt-Komparator-Schal- 
tung. Rauschabstand 80 dB. Digi- 
tal-Multi-Display. 8 Stationstasten 
mit Speicher für den Abstimm- 
zustand. Automatischer Sender- 
suchlauf. Memory-Scan: schneller 
Programmüberblick durch kurzes 
Anspielen aller Vorwahl-Sender. 
Audio-Current- Transfer. Hi-Blend- 
Filter, Bandbreitenwahlschalter 
(Nah/Fern). 








SEQ-555 ES. 

Der 10-Band-Programm-Equalizer 
SEQ0-555 ES ist voll und ganz 
auf digitale Tonquellen wie 
CD-Player, PCM-Prozessoren sowie 
Beta-Hıfı ausgelegt. Und natür- 
lich ebenso als normal graphıscher 
Equalizer einsetzbar - alles 

zu bedienen über die mitgelieferte 
Fernbedienung RM 31. Neben 
der Bandeinstellung kann mt der 
RM 31 ein- und ausgeschaltet 
werden. Schliesslich lassen sıch 
noch dıe Lautstärke, Eingangs- 
wahl und auch Abruf gespeicher- 
ter Entzerrerkurven per Fern- 
bedienung dirigieren. 


Die Technik. 

Zehnerteilung Frequenzband, 
linker und rechter Kanal separat 
oder zusammen. Audioechtzeit- 
Analysator. Einstellbereich 
wählbar bei + 12 dB in 2-dB- 
Schritten oder bei + 6 dB 

in 1-dB-Schritten. Automatische 
Durchschnittswertbestimmung 
von bis zu 16 Punkten, mit Anzeige 
als Kurve. PEET: 
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TC-K 555 I ES. 

Innerhalb der ES-Linie haben Sie 
die Wahl unter drei Cassetten- 
decks. Was sich allerdings schon 
in der ersten Stufe bei dem TC-K 
555 II ES abspielt, vermag HiFi- 
Enthusiasten zu entzücken. Hier 
ist Hochleistungs-Technik für den 
ambitionierten HiFi-Amateur mit 
überdurchschnittlichem Bedie- 
nungskomfort verbunden. Das 


TC-K 666 ES. 

Der Cassettendeck-Bereich ist 
ein klassıscher Bereich für Inno- 
vatıonen. Nur ein kleines Beispiel. 
Das TC-K 666 ES denkt und 
lenkt. Womit die elektronische 
Bandzugregelung angesprochen 
ist. Je schneller der Abwickel- 
kern dreht, um so kräftiger wird 
bei konstantem Bremsmoment 
der Wickelzug. Die Folge: eın 
makelloser Bandzug. Damit noch 
nicht genug. Rechtzeitig, wenn 
das Band zu Ende geht, wird das 
Echtzeitzählwerk zur Warnblink- 
anlage umfunktioniert. Damit Sie 
beim Aufnehmen auch zur rechten 
Zeit die zweite Cassette griff- 
bereit haben. Des weiteren erwar- 
tet Sie geballte Technik: Em 
3-Kopf-System mit getrennten 
Laser-Amorphous-Heads bringt 
bei Aufnahme und Wiedergabe 
die Vorteile der Reineısenbänder 
voll zu Gehör. Unterstützt von 
einem exzellenten Gleichlauf. Und 
der kommt nicht von ungefähr: 
Ein geschlossenes Doppel-Cap- 
stan-Antriebssystem mit 3 Moto- 
ren wirkt nahezu geräuschlos. 
Etceterapepe. 





beginnt bei einer Anzeige namens 
Minus-Linear-Counter - die exakt 
anzeigt, wieviel Laufzeit auf der 
gerade eingelegten Cassette 
noch verbleibt — geht über Doppel- 
Capstan, Bias-Einstellmöglich- 
keiten bis hin zum 3-Kopf-System 
für brillanten Klang. 


Die Technik. 
Laser-Amorphous-Heads. 3-Kopf- 
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System. Doppel-Capstan-Antrieb. 
Zwei Motoren. Dolby* B und C. 
Cassetten-Stabilizer. Bias-Rege- 
lung. Tipptasten mit Laufwerk- 
Logik (verhindert Fehlbedienung). 
Memory-Counter. MPX-Filter. 
Wiedergabe-Automatik. Auto- 
Space- lec-Mute. Anschlüsse für 
Kopfhörer (mit Lautstärke-Rege- 
lung). Timer und Fernbedienung. 





Die Technik. 

3-Kopf-System. Laser-Amorphous- 
Heads. 3 Motoren. Doppel-Capstan- 
Antrieb. Kalibriereinrichtung. 
Elektronisch geregelter Bandzug. 
Audio-Electronic kanalweise ge- 
trennt. Dolby* B und C. Cassetten- 
Stabilizer-Funktion zum schnellen 
Auffinden bestimmter Bandstellen. 
2 Umspulgeschwindigkeiten. 
Digital-Linear-Counter. Bandend: 
Alarm. Memory-Counter. Auto- 
Space-Rec-Mute. MPX-Filter und 
Anschlüsse für Kopfhörer, Timer 
und Fernbedienung. 


Betahifi SL-H 100 ES. 
Sieht auf den ersten Blick aus 
wie ein Betamax-Videorecorder, 
ist es auch, aber gleichzeitig noch 
viel mehr. Nämlich ein HiFi-Cas- 
setten-Deck der Spitzenklasse. 
Bei einem Frequenzgang von 
20-20 000 Hz können Sie sich 
über einen Dynamikbereich von 
80 dB erfreuen. Damit offenbart 
sıch Ihnen das ganze Spektrum 
Klanglicher Fülle in hörenswerter 
Brillanz. Selbst bei weit aufgedreh- 
tem Ton hören Sie nur noch das, 
was Musik zum Erlebnis macht: 
den Ton - ohne Rauschen. Ein 


TC-K 777 ES. 

Mit dem TC-K 777 ES hat Sony 
einen Vertreter der gehobenen 
Spitzenklasse, der, selbst an diesen 
hohen Ansprüchen gemessen, 
noch für einige Besonderheiten 
sorgt. Da gibt es zum Thema 
Kalıbriereinrichtung neben dem 
Einstellknopf für Bias auch noch 
kanalweıse getrennte Regler für 
den Dolby-Pegel. So ist die opti- 
male Ausnutzung der jeweiligen 
Bandqualıität sichergestellt. Der 
Bandtransport wird über quarzge- 
steuerten Direktantrieb in Doppel- 
Capstan- Technik geregelt — was 
exzellenten Gleichlauf und eben- 
solchen Band/Tonkopf-Kontakt 
bedeutet, Dank des Dreikopf- 
Systems mit separaten Laser- 
Amorphous-Heads für Aufnahme 
und Wiedergabe ist eine fantasti- 
sche Dynamikausnutzung gewähr- 
leistet. Ein zusätzlicher Vorteil: 


PS-X 555 ES. 

Dass der Plattenspieler PS-X 555 
ES etwas Besonderes ist, darauf 
weisen alleın schon die beiden 
Kürzel ES hin. Was diese beiden 
Buchstaben konkret bedeuten, 
bedarf der Erläuterung. Natürlich 
hat der PSX 555 ES einen Tangen- 
tial- Tonarm und Lichtschranken, 
um den Durchmesser der aufge- 
legten Platte automatisch zu 
erkennen. Und selbstverständlich 
ist er ein Vollautomat. Aber hätten 
Sie gedacht, dass sich der Tonarm 
selbst ausbalanciert? Dieselben 
Spulen, die für die elektronische 
Dämpfung mitverantwortlich sind, 





übriges besorgt bei der Betahıfı 
die ausgezeichnete Gleichlauf- 
Konstanz: 

0,05% bedürfen keines weiteren 
Kommentares. Das alles - und 
ein äusserst geringer Klırrfaktor - 
bedeutet Wiedergabe-Qualıtät für 
verwöhnteste Ansprüche. Vom 
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die Hinterbandkontrolle. Und 
noch etwas. Der streufeldarme 
Transformator ist ausserhalb des 
Gehäuses untergebracht - um 
Störeinflüsse zu vermeiden. Die- 
ser konstruktive Aufwand schlägt 
sich auch in der Hochwertigkeit 
der verwendeten Materialien nie- 
der. Stahl, Kupfer und sogar em 
bisschen Gold durfte es sein. 


für die nötige Auflagekraft sorgen, 
kontrollieren bei jedem Start auch 
die Balance des Armes. Elektrisch 
- mehr Bedienungskomfort kann 
man sıch wohl kaum wünschen. 


Tangential- Tonarm mit Biotracer. 
Quarzkontrollierter Direktantrieb. 
Vollautomat. Automatisches Ein- 
stellen von Nullbalance und Auf- 
lagekraft. Automatisches Erken- 
nen des Plattendurchmessers. 
Resonanzarmes Gehäuse. Vorbe- 
reitet auf Synchronisation mit 
Sony-Casettendecks. 
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Komfort der serienmässigen Infra- 
rot-Fernbedienung ganz zu schwei- 
gen. Bliebe noch zu erwähnen, 

dass die Betahifi im Zusammen- 
spiel mit anderen HıFi-Komponen- 
ten der ES-Linie eine HiFi-Anlage 
ergibt, die sich wahrhaftig hören 
lassen Kann. Und sehen. Denn 
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3-Kopf-System. Laser-Amorphous- 
Head. Frequenzgang 15-19 000 Hz. 
Quarzgesteuertes 3-Motoren- 
Laufwerk mit Doppel-Capstan- 
Direktantrieb. Testgenerator 

für Bias und Aufnahmepegel. 
Dolby“ B und C. Cassetten-Stabi- 
lizer. Linear-Counter zeigt de 
Bandlaufzeit digital in Minuten 


vn 


schliesslich bietet Beta-HiFi noch 
zusätzlich alle Möglıchkeiten 
eines ausgezeichneten Beta- 
Videorecorders. Bliebe noch zu 
erwähnen, dass Sie bei Beta Hi 
geringere Kosten für Video- 
Bänder haben. Im Vergleich zu 
Spulen- Tonband-Geräten. 
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und Sekunden an. Memory-Coun- 
ter. Mikroprozessorgesteuerte 
Laufwerk-Logik verhindert Fehl- 
bedienung. 


Vergoldete Anschlussbuchsen. 
Anschlüsse für Kopfhörer, Timer 
und Fernbedienung. 





Ab Oktober 1984 als Betahifı 
SLH 100 EC auch mit Kabeltuner 
erhältlich. In den Farben Schwarz 
und Silber. 


* Dolby ist das eingetragene 


Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 


Kapitel 5: Esprit. 
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Geräte aus der Esprit-Reihe sind 
eigentlich schon nicht mehr mt 
herkömmlichen HiFi-Massstäben 
zu beurteilen. In dem sehr kleinen 
Feld der oberen Spitzenklasse 
steht die Bezeichnung Esprit für 
eine Philosophie. Die Philosophie 
des HiFi-Purismus. Und der bein- 
haltet einen Perfektionısmus, der 
sich im konstruktiven Aufwand 
der Esprit-Komppnenten wieder- 
spiegelt. Ohne Rücksicht auf 
Materialkosten und Arbeitsauf- 
wand. Das Ergebnis dieser An- 
schauung sind dann Komponenten, 
die ihren hohen Qualitäten ent- 
sprechend ihren Preis haben. Wer 
sich dennoch für Esprit entschel- 
det, hat nicht alleine in eines der 
exzellentesten Sony HiFi-Geräte 
investiert, sondern sıch auch 
Gewissheit verschafft. Die Gewiss- 
heit, Musikgenuss à la Sony pur 
erleben zu können. 


Starkes Stück. 





TA-E 901. 

Was sıch hinter dem Gehäuse aus 
schwarzem, nicht magnetischem 
Material verbirgt, hat in doppel- 
ter Hinsicht Gewicht: zum einen 
rein musikalisch gesehen dank 
der Leistung und zum anderen 
wortwörtlich genommen. 12,5 Kilo 
Gewicht kommen nicht von unge- 
fähr. Die gesamte interne Verka- 
belung, die Transformatorenwick- 
lung, selbst die Anschlussdrähte 
der Widerstände, Transıstoren, 
Dioden und noch einiges mehr 
sınd aus 99,99% reinem Kupfer 





hergestellt. Trotz ihrer Sonderqualı- 
täten sınd alle Bauteile nochmals 
auf ihre klanglichen Eigenschaften 
hin handselektiert. Um Tempera- 
turdrift oder mechanische Schwin- 
gungen auszuschalten, sind die 
einzelnen Baugruppen ın Epoxid- 
harz vergossen. Das Chassis, jede 
einzelne Schraube, ist ebenso 

wie alle anderen Gehäuseteile aus 
nıcht-magnetischem Material ge- 
fertigt. Um unerwünschte Vibra- 
tionen auszuschalten, ist dieser 
Vorverstärker innen noch mit einer 
speziellen Platte abgedeckt. Her- 


APM-4 E. 

Die APM-4 E ist das Spitzenmodell 
unter den Sony-Lautsprecher- 
Boxen. Ihre hervorragende 
Wiedergabe-Qualität von den 
satten, trockenen Bässen bis zu 
klaren, feingezeichneten Höhen 
ist Ergebnis eines ungewöhnlich 
hohen konstruktiven Aufwands. 
Was nicht zuletzt schon das E be 
der Bezeichnung APM-4 E ver- 
rät. E wie Esprit. Und Esprit 
bedeutet nicht weniger als die 
Spitze des Sony-HiFi-Know-hows. 
Die verwendeten APM- 
Membranen selbst sind innerhalb 
des Übertragungsbereichs 
praktisch frei von Resonanzen. 
Die grosse Bassmembran wird 
von vier grosshubigen Schwing- 
spulen angetrieben — mit dem 


ausragende Klangqualität und eme 
sprichwörtliche Zuverlässigkeit 
sind dann das Ergebnis. 


Die Technik. 

Klirrfaktor bei Nennleistung: 
0,008% (8 V Output) Geräusch- 
spannungsabstand Phono, MM/ 
MC: 84 dB. Tape/Aux/Tuner/CD: 
102 dB. Vorverstärker der Spitzen- 
Klasse. Doppel-Mono-Konstruktion. 
Ausgangswahlschalter, Klangreg- 
ler. Funktionsdisplay. 


Ergebnis hohen Schalldrucks und 
eines hervorragenden dyna- 
mischen Verhaltens. Die Auswahl 
der Bauteile und ihre Verarbeiı- 
tung entsprechen voll und ganz 
den sehr hohen Ansprüchen des 
Esprit-Standards. 


Die Technik. 
3-Weg-Bassreflex. Volumen 

70 Liter. Übertragungsbereich 
31-30.000 Hz. APM-Flächen- 
membran: Tiefton 530 cm3 
Mittelton 27 cm3 Hochton /cm? 
Max. Belastbarkeit 200 Watt, 
Nennbelastbarkeit 100 Watt. 
Hochton-Regler. Gewicht 45 kg. 
Mitgeliefertes Zubehör: Laut- 
sprecherstände, Frontabdeckung, 
Befestigungsmateral. 


Kapitel 6: Di 


Für die schönste Musik brauchen wir 


viele Einser und lauter Nullen. 


Eines steht fest: Der reinste 
Musikgenuss ist digital. Und Sony- 
Ingenieure haben einen bedeuten- 
den Anteil an der Entwicklung 
von Digital-Audio. Für digitale 
Musik spielen die „1“ und die „O" 
die Hauptrolle. Ganz einfach, well 
bei Digital-Audio mit der Tonaut- 
zeichnung folgendermassen ver- 
fahren wird: Jeder Ton wird in 
einzelne Zahlenwerte umgewan- 
delt. Laute Töne in hohe und leise 
Töne in kleine Werte. Diese Um- 
setzung geschieht nicht nur ein- 
mal pro Ton, sondern exakt 44 100 
mal pro Sekunde. Genug also, 
um von jedem Ton ein genaues 
Ebenbild ın Zahlenwerten zu be- 
kommen. Dabei bestehen diese 
Zahlenwerte aus der „1“ und der 
„0“ und ihrer jeweiligen Kombina- 
tions-Reihenfolge. 

Der nächste Schritt ist nun die 
Speicherung dieser Zahlenwerte. 
Und zwar auf der Compact-Disc 
in winzigen Vertiefungen, die zum 
besseren Schutz durchsichtig ver- 
sıegelt werden. 

Beim Abspielen wird jede Präge- 
spur via Laser-Strahl wieder ab- 
gelesen. Aus den Zahlenwerten 
von „l“ und OU" werden im Com- 
pact-Disc-Player Toninftormationen, 
der diese dank innovativer Technik 
wieder in akustische Signale auf- 
schlüsselt. 

Der entscheidende Vorteil von 
Digrtal-Audio ist klar: Beim Ablesen 
der Compact-Disc braucht nur 
noch erkannt zu werden, ob gerade 
eine „Eins“ oder eine „Null“ ange- 
zeigt Ist. Darum ist es auch 
einerlei, in welchem Zustand sıch 
diese Zahlenwerte befinden. 
schliesslich entsteht nur aus den 
Zahlen „1“ und „0“ wieder Musik. 
Und zwar, wie sie reiner nicht 
sein kann. Ohne Rumpeln, Knistern 
und Knacken, Kratzer und Rau- 
schen vom Tonträger. In Klang, 
Dynamik und Brillanz exakt so, 
wie es im Original eingespielt 
wurde. So haben wir die schönste 
Musik also auch vielen Nullen 

zu verdanken. 
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CDP 101. 

50 jung der gesamte Compact- 
Disc-Player-Markt noch ist - 
schon hat er einen Klassiker: den 
CDP 101 In der Ausgabe März 
„test“ (3/84) Stiftung Warentest 
wurden 20 CD-Player getestet. 
Ein kurzes Zitat hieraus über den 
CDF 101: „Alle Prüfpersonen waren 
sich einig darin, dass dieses 
Gerät am einfachsten und pro- 
blemlosesten zu bedienen ist und 
beurteilen es mit ‚sehr eut" 
(Zitatende). Soweit so gut. 

Zur Sache. Der CDP 101 ist em 
Gerät im 35er Breitenraster und 
passt technisch betrachtet an 
jede schon vorhandene Anlage. 





Selbst 43 cm breite Anlagen sind 
kein Problem. 


Dafür gibt es das Gehäuse TAC 101, 


das aus dem ehemals 35 cm 
breiten nun einen 43er CD-Player 
macht. Mit seitlichem Fach für 
die serienmässige Fernbedienung. 
Apropos Fernbedienung: Einzig 
das Einschalten des Gerätes und 
die Lade-Funktion steuern Sie am 
Gerät. Alles weitere können Sie 
mit der Infrarot-Fernbedienung 
erledigen. Folgende Funktionen 


DIGITAL AUDIO 


COMPACT DISC 








seien hier noch kurz erwähnt: 
Dank des automatischen Musik- 
sensors haben Sie in Zukunft keine 
Mühe mehr bei der Titelsuche. 
Für Eilige gibt es den Suchlauf 
in zwei Geschwindigkeiten, schnell 
und schneller. Vorwärts wie rück- 
wärts. Ubrigens können Sie dabe! 
mithören - cueing nennt das 
dann der Experte. Um eine ganze 
Disc, ein spezielles Musikstück 
oder eine Passage zu wieder- 
holen, bedienen Sie sich der 
Repeat-Funktion. Denn technische 
Feinheiten gibt es bei Sony's Best- 
seller, dem CDP 101, ın Hülle und 
Fülle. 


LINEAR 


PLAYER CDP-115 





SKATE DISC LOADIN! 
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CDP 115 

So sieht er aus: In Originalgrösse 
ganze 35,5 cm breit. Und als 
Einstieg in die neue Welt des 
digitalen Musikerlebnisses gera- 
dezu prädestiniert. 

Unserem Neuen haben wir einen 
direkt am Gerät regelbaren Kopf- 
hörerausgang spendiert. Und 
der macht Sie unabhängig vom 
Verstärker. Erstaunliches passiert 
nun, wenn Sie ein bestimmtes 
Stück, eine spezielle Passage 
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hören wollen. Trotz manuellem 
Schnellsuchlauf in Sfacher Ge- 
schwindigkeit bleibt beim Mit- 
hören alles in Original- Tonhöhe. 
Einfach nur schneller klingt's 

im Ohr. Übrigens können Sie nicht 
nur eine ganze Disc wiederholen, 
sondern auch eine Passage in 
x-beliebiger Länge oder Kürze 
so oft hören, wie's beliebt. Noch 
etwas: Der Index-Counter macht 
alles noch komfortabler. 

Manche Compact-Disc ist mit 


MINUTE 


SECOND 


einem Indikator (Index) versehen. 
Eine Art Inhaltsübersicht mıt 
entsprechender Kennung für den 
Laserabtaster. Wünschen Sie also 
eın bestimmtes Stück, geben 
Sıe nur noch den Index eın und 
schon hören Sie, was Sie wollen. 
Ohne Suchen. Kurz, im CDP 1 $ 
spielt sıch Sony's Digital-Know- 
how auf nur 35 cm Breite ab. 
Bei 9,5 cm Höhe. In Schwarz, 
Silber oder Anthrazit. 


ALL 
REPEAT A=B CLEAR 
ELAPSED/REMAINING 


Emi 


Tinamo 
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INDEX 
STOP (RESET) 
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CDP 501/501 ES. 


Ein bisschen grösser geraten als 
der 11 S oder 101 ist der neue 
CDP 501 ES. Rein äusserlich 

(43 cm breit, 10,5 cm hoch) und 
hinsichtlich der ınneren Werte. 
Zusammen mit der serienmäs- 
sigen Fernbedienung, die Sie von 
vorne bis hinten bedient. Mit 
totalem Komfort. Darum heisst 
sie auch die Zwanzigfunktionen- 
fernbedienung. D. h. Start/Stop, 
direkte Titeleingabe, Pause, 

2 Geschwindigkeiten, Vor- und 
Rücklauf mit Cueing-Effekt, chro- 
nologischer Titelsuchlauf, Wieder- 
holen eines ganzen Titels, einer 
ganzen Disc und als Spezialität: 
Wiederholen einer x-beliebigen 
Passage in x-beliebiger Länge. 
Apropos Spezialitäten. Mit der 
Fernbedienung steuern Sie auch 
den Line-out, was nichts anderes 
heisst, als die Regelung der Laut- 
stärke Ihrer Anlage per Fernbe- 
dienung. Nicht zu vergessen der 
Index-Counter und, und, und. 

So Ist das mit der Zwanzigfunk- 
tıonenfernbedienung (kurz RM DI 
genannt) und dem Spitzenmodell 
501 ES, das Ihnen eine ganze 
Menge zu bieten hat. Ganz auto- 
matisch. Alles von Ihrem Lieblings- 
sessel aus. Wie hätten Sie's 
denn gern? Den Olm Silber oder 
den 501 ES m Schwarz. (Beson- 
ders gut passend zur ES-Linie.) 
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CDP 701ES. 

Der CDP 701 ES beinhaltet auf 
seinen 43 cm Breite das kom- 
plette Digital-Know-how von Sony. 
Kein Wunder, da alle verwendeten 
Bauelemente strengstens selek- 
tiert werden. Für Qualıtät ist ın 
doppelter Hinsicht gesorgt. Zum 
einen, was den absoluten Klang 
betrifft, und zum anderen, was 
die Gediegenheit der Verarbeitung 
angeht. Und das kann sich sehen 
und hören lassen. Sie tippen auf 
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die Open/Close-Taste, und nahezu 
geräuschlos fährt der Platten- 
schlitten aus und ebenso direkt 
wieder zurück. Wenn Sie die Disc 
aufgelegt haben und nichts 
anderes mehr hören wollen als 
eben Musik. Bitte sehr: direkter 
Zugriff zu jedem Punkt der Com- 
pact-Disc. RMS-Funktion zum pro- 
grammierten Abspielen von bis 
zu 8 Musiktiteln in beliebiger 
Reihenfolge. Schnelldurchgang 
durch die Disc mit Music-Scan: 


Jeder Titel wird 10 Sekunden 
angespielt. Oder der einfache 
Titelwechsel durch AMS: Aus dem 
laufenden Musikstück heraus 
kann zum Anfang des folgenden 
oder vorherigen Titels gesprungen 
werden, Index-Counter, Wieder- 
holungsfunktionen (wie vom 
CDP 501 ES her bekannt sein 
dürfte) und nicht zu vergessen - 
Zwanzigfunktionenfernbedienung. 


Es lebe der PCM- 
Prozessor. 

Das gleiche, was den Systemver- 
gleich Analog-Plattenspieler/ 
CD-Player zugunsten des CD- 
Players entscheidet, spielt auch 
beim Vergleich Tonbandgerät/ 
PCM-Prozessor de Hauptrolle. 
Die digitale Technik. Im Falle PCM- 
Prozessor für den Aufzeichnungs- 
bereich. 

Doch was heisst eigentlich PCM? 
PCM ist die Abkürzung des von 
Sony entwickelten Codier/Deco- 
dierverfahrens Pulse-Code-Modu- 
lation für Digital-Audıio. Das dafür 
zuständige Gerät ist der PCM- 
Prozessor, ein Elektronengehirn, 
das nıchts anderes tut, als jedes 
analoge Musiksignal in Einzelim- 
pulse zu zerlegen. Exakt 44 100 
mal pro Sekunde. Die daraus 
ermittelten Messwerte werden 
dann in digitaler Form codiert. 
Und umgekehrt. Aufgezeichnet 
wird schliesslich mit einem Video- 
recorder, der zusammen mit 
dem PCM-Prozessor eine Ion- 
bandmaschıine der absoluten 
Spitzenklasse übertrifft. In pro- 
fessioneller Studio-Qualität. 


PCM-F 1. 

Das bedeutet Sony mobil. Der 
PCM-F 1 ist nicht nur einer der 
kleinsten, sondern auch einer der 
leichtesten Prozessoren der Welt. 
Zusammen mit der Sony-Beta- 
max SL-F1E sind Sie dann nicht 
mehr stationär gebunden — und 
können mit Ihrem Tonstudio jeder- 
zeit dorthin, wo die Musik spielt. 
Ansonsten lässt sıch dieser Pro- 
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PCM-701ES. 

Unter der Überschrift „Wachab- 
lösung“ stellte Anfang '84 eine 
deutsche Fachzeitschrift das 
Gespann PCM-701 ES/Videore- 
corder SLC9ES von Sony vor. 
Zitat: „Dieses Gespann übertrifft 
in seiner Klangqualität selbst 
professionelle, herkömmliche 
Studiobandmaschinen.“ (Audio 
1/84). Zur Sache: Der PCM-701 ES 
ıst das Sony-Spitzenmodell. Und 
zwar hörbar. Zum Beispiel ın 
einem absolut linearen Frequenz- 
sang. Für de Aussteuerung von 


vorteil sind die äusserst schnellen 
Fluoreszenz-Anzeigeninstrumente 
mit einem Dynamikbereich von 
60 dB - so lassen sich selbst 
leise Signale klar erkennen. Alle 
verwendeten Bauelemente sind 
streng selektiert. Und als Beson- 
derheit: Was beim guten alten 
Spulentonband due Hinterband- 
Kontrolle war, bietet der PCM- 
/OLES in Form der Hinterdigital- 
Kontrolle. D. h., während der Auf- 
nahme hören Sie bereits, was 
Sie gerade aufgezeichnet haben. 
Und weil auch bei dem PCM-701 
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zessor auch mit jedem anderen 
Videorecorder betreiben. Etwa 
als stationäre Anlage. Jedoch 
Design und Funktion harmonıeren 
mit der Betamax SL-F1E am 
besten. Bei kompakten Abmes- 
sungen verfügen Sie über alle 
Vorteile der PCM- Technik. Em 
Dynamıik-Bereich von 90 dB 
gehört ebenso dazu, wie die Kanal- 
trennung von 80 dB. Und weiter: 
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Das separate Netzteil ist zugleich 
Ladestelle für die Akkus des 
Sony-Prozessors. Separate Aus- 
steuerungsregler für beide Kanäle, 
Digital-Copy, eine extrem fein 
justierte Aussteuerungs-Anzeige 
und zur präzisen Pegeleinstellung 
Rec-Mute und Peak-Hold gegen 
etwaiges Ubersteuern der Auf- 
nahme. 


L memen eene e Em e e e e rm E m 


ES Bedienungskomfort gross 
geschrieben wird, empfiehlt sich 
als passender Videorecorder zur 
Aufnahme von digitalen Toninfor- 
mationen die SL-C9ES. Mit der 
serienmässigen Fernbedienung 
haben Sie alle Funktionen in einer 
Hand (ausser Eject). Des weite- 
ren stehen Rückspul- und Wieder- 
gabe-Automatik ebenso zur Ver- 
fügung wie die automatische 
Programmsuche. Von den üblichen 
Qualitäten des Sony-Video- 
Recorders in Bild und Ton ganz 
zu schweigen. 
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PCM-501 ES. 

Der PCM-501 ES ist de neueste 
Komponente des PCM-Digital 
Audıo-Prozessor-Programms von 
Sony. Ein unglaublich grosser 
Dynamıkbereich, äusserst geringe 
Verzerrungen, Gleichlaufschwan- 
kungen, die kaum noch messbar 
sınd und ein sehr glatter Frequenz- 
gang sind charakteristisch für 
dieses Modell, 

Umschaltbare Quantisierung 
14/16 Bit. Regler für optimale 
Videoanpassung (OVC). 
Hochwertige Fehler-Erkennungs/ 
Korrektur-Schaltkreis. Bequeme 
Aufnahme-Muting-Funktion. 
Kopierausgänge, für perfektes 
Kopieren eines Bandes. Getrennte 
Monitor-Ausgänge ermöglichen 
Anschluss von TV-Komponenten, 
beispielsweise der Sony-Profeel- 
Serie. 


Kapitel 7: Tape-Decks, 





Sie wollen Cassetten hören? Viel- 
leicht sogar mal mit Mikrofon auf- 
nehmen? Bis hin zum Mini-Studio 
(zu sehen auf der nächsten Seite) 
bietet Ihnen Sony neun verschie- 
dene Modelle für jeden Bedarf. 
Ob beim Einsteiger- oder Spitzen- 
klasse-Tape-Deck - eines zeigen 
alle Geräte ganz deutlich. Die 
enorme technische Weiterent- 
wicklung sorgt für Klangqualitä- 
ten, die man sich vor ein paar 
Jahren nicht hat erträumen 
können. Und das fängt bereits 
beim günstigsten Modell an. 


PRS-2121. 

Der Plattenkarriere steht eigent- 
lich nichts mehr im Wege. Sony 
liefert mit dem transportablen 
Heimstudio PRS-2121 praktisch 
alle Möglichkeiten. Denn der PRS- 
212l ist alles in einem: Cassetten- 
recorder, Doppeldeck, Uberspiel- 
gerät, HiFi-, Mikrofon- und Gitar- 
renverstärker, Echogerät, Misch- 
pult, Equalizer, Tuner und, summa 
summarum, Hr: Anlage mit allem 
Drum und Dran. Was Sie jetzt 
daraus machen, liegt ganz bei 
Ihnen. Eines steht aber jetzt schon 
fest: Ein starker Auftritt ist dem 
PRS-2121 immer sicher. 


Die Technik. 

2 Cassettendecks mit Dolby“ B 
und Logistiksteuerung: 1 Casset- 
tenrecorder mit Copy-Schaltung, 
Rec-Mute und automatischer 
Bandsortenerkennung, 1 Casset- 
tendeck mit Automatic-Music- 
Sensor, Geschwindigkeitsfein- 
regulierung (zur Tonhöhenverän- 
derung), 4-Kanal-Mischpult mit 
Pan-Pot-Regelung, Echo-Einrich- 
tung, 9-Band-Graphic-Equalizer 
mit Space-Sound-Schalter, 2 x 20 
Watt Sinus Verstärker, UKW/MW/ 
LW. Tuner, Anschlüsse für Mikro- 
fone, E-Instrumente, Phono, Kopf- 
hörer (separat für Deck 1 und 2) 
und Fernbedienung. 


Rack SU-F2121. 

Passend zum PRS-2121 das fahr- 
bare Rack aus mattschwarzem 
Metall. 


Boxen SS-2121. 
Spezial-Lautsprecher: 2-Weg- 
Bass-Reflex-System, hochbelast- 
bar bıs zu 60/120 Watt. 


Alle Neune. 





X0-1001. 
Was von aussen auf den ersten 


Blick etwas futuristisch anmutet, 


wird von den inneren Werten 


sogar noch übertroffen - bezüg- 


lich futuristischer Technik. Der 
XO-1001 ist ein „3-Geräte-in-1"- 
Gerät. Sprich Tuner, Tapedeck 
und Timer alles zugleich. Und 
diese Kombination schafft musi- 
kalische Möglichkeiten der be- 
sonderen Art. Ähnlich wie bei 


modernsten elektronischen Cas- 
senterminals erfolgt die Program- 


mierung (Aufnahmezeitpunkt, 





sender, Aufnahmedauer, Band- 
sorte) mittels einer Code-Karte 
und Lesestift. Programmierfehler 
sind damit auf denkbar bequem- 
ste Weise so gut wie ausge- 
schlossen. Uber sämtliche Funk- 
tionen, auch vom UKW/MW- 
Synthesizer- Tuner und Cassetten- 
teil, werden Sie via Multi-Display 
mit akustischem Signal ins Bild 
gesetzt. Und weiter gehts: 


Die Technik. 
Synthesizer-Tuner mit 8 UKW- 
und MW-Stationstasten, 2-Moto- 





ren-Laufwerk mit Dolby* B, Minus- 
Linear-Counter zeigt verbleibende 
Laufzeit in Minuten und Sekun- 
den. Automatische Bandarten- 
erkennung, Automatic-Music- 
Sensor, Multi-Display für alle 
wichtigen Funktionen. Akustik- 
Signal zur Annahmebestätigung 
eingegebener Funktionen, Aus- 
gangsleistung 2 x 50 Watt (0,1%, 
kHz), Timer mit Code-Karte und 
Lesestift für bequeme Program- 
miermöglichkeiten. 








TC-FX 310. 

Sie haben de Wahl. Lieber in 
Schwarz oder in Silber? Noch 
mehr Möglichkeiten als in der 
Optik tun sich dem Musiklieb- 
haber ın der Technik auf, Denn 
bereits das TC-FX 310 verfügt 
über bemerkenswert viele tech- 
nische Raffınessen. Zusätzlich 
zum herkömmlichen Dolby” B 
besitzt dieses Gerät Dolby” C, 


* Dolby ist das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 





das nahezu doppelt so effektiv 
arbeitet wie das B-System. Durch 
voll-Iogikgesteuerte Tıpptasten 
kann direkt von einer Betriebs- 
art ın eine beliebige andere umge- 
schaltet werden. Ohne dass Sie 
vorher die Stopptaste drücken 
müssten. Die automatische Wie- 
dergabe sorgt dafür, dass, sobald 
das Band zum Anfang zurück- 
gespult ist, die Wiedergabe ganz 





TC-FX 210. 

Ein neues Cassettendeck im 43er 
Rastermass. Das preiswerteste 
unter unseren Modellen hat je- 
doch schon eine ganze Menge 
mehr zu bieten, als man vielleicht 
vermutet. Zunächst mal einen 
hörenswert günstigen Preis. Und 
weiterhin jede Menge Technik. 


Die Technik. 

Dolby” B. Logıc- Tastatur. LED- 
Spitzenpegelmesser. Auto-Play, 
2 Mikro-Eingänge, Kopfhöreraus- 
gang sowie einen Frequenzgang 
von 30-15 000 Hz. Cue- und 
Review-Funktionen nicht zu ver- 
gessen. 
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von allein beginnt. 


Die Technik. 

Dolby* B und C. Cue- und Review- 
Funktion. Aufnahmeaussparfunk- 
tion (auf Wunsch erzeugt diese 
Taste bei der Aufnahme eine 
Pause von 4 Sekunden zwischen 
den Stücken). Frequenzgang 
30-16 000 Hz. Gleichlaufschwan- 
kung 0,14%. 


TC-FX 510 R. 

Ganz in Schwarz und mit dem R 
am Ende ist der TC-FX 510 R für 
Freunde des Bedienungskomforts 
gedacht. Auto-Reverse heisst die 
Lösung und bedeutet, dass der 
Tonkopf vertikal verschiebbar ist 
und dadurch in zwei Richtungen 
aufnehmen und wiedergeben 
kann. Im Vorlauf genauso wie im 
Rücklauf. 


Die Technik. 

Dolby“ B und C. Auto-Reverse. 
AMS. Automatisches Bandsorten- 
wahl-System. Cassettenstabili- 
sator. Music-Scan-Funktion. Digi- 
tal-Linear-Counter. Timergesteu- 
ertes Aufnehmen und Wieder- 
geben möglich. Signalrauschab- 
stand 71 dB. 


TC-FX 600. 

ES wird immer komfortabler - 
mit dem Sony TC-FX 600. Wer 
einen Timer sein eigen nennt, 
kann ihn hier anschliessen und 
sıch über alle Freiheiten eines 
programmierten Aufnehmens 
freuen. Daneben ist auch an einen 
Anschluss für Fernbedienung 
gedacht. Doch nicht der Komfort 
allein macht den Reiz des Gerätes 
aus, Schauen Sie mal, was Sie sonst 
noch alles geboten bekommen. 


Die Technik. 
Laser-Amorphous-Head mit 
erweitertem Dynamikbereich und 
Frequenzgang. Dolby* B und C. 
Tipptasten mit Laufwerk-Logik 
gegen Fehlbedienung. Minus- 
Linear-Counter zeigt verbleibende 
Bandlänge. Automatic-Music- 
Sensor. Bandendalarm. Memory- 
Taste für schnelles Auffinden 
bestimmter Bandstellen sowie 
Wiedergabe-Stop-Automatik 
nach der vorprogrammierten 
Anzahl von Musikstücken. 





TC-FX 707 R. 

Wer auf Auto-Reverse Wert legt 
und exzellente technische Eigen- 
schaften zu schätzen weiss, dürfte 
mit dem TC-FX 707 Rins Schwarze 
treffen. Wortwörtlich. Schliess- 
lich gibt es dieses Gerät ganz 

in Schwarz und sorgt aufgrund 
einer Vielzahl von HiFi-Delikates- 
sen für helle Freude. Und die 
beginnt schon beim Einlegen 
einer Cassette. Dank der Band- 
sortenwahlautomatik, die das 
Deck automatisch auf die opti- 
malen Aufnahme- und Wieder- 
gabeeigenschaften der eingeleg- 
ten Cassette einstellt. Und weiter 
geht's: 


Die Technik. 

Frequenzgang 30-17 000 Hz. 
Signalrauschabstand 72 dB. 
Dolby” B und C. Ein- und Ausblend- 
automatik (durch einfaches Drük- 
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TC-FX 705. 

In der gehobenen Preis- und Quali 
tätsklasse ist echter Bedienungs- 
komfort für den TC-FX 705 eine 
selbstverständlichkeit. Auch hier 
stellen Anschlüsse für Timer 
und Fernbedienung alle Möglich- 
keiten frei. Dass dieser Sony schön 
aussieht, Ist die eine Seite: Und 
dass schön viel drin ist, nämlich 
reichlich innovative Technik, ist 
die andere, 


Die Technik. 

Frequenzgang 30-17 000 Hz. 
Signalrauschabstand 72 dB.Dolby’ 
B und C. Automatic-Music-Sen- 
sor. Digital-Linear-Counter (Echt- 
zeit). Ein- und Ausblendauto- 
matik. Audio- sowie Funktions- 
speicher. Cassetten-Stabilizer. 
Digital-Regelmonitor sowie 
Dämpfungsautomatik für verzer- 
rungsfreie Aufnahmen bei etwa 
ıgem Übersteuern bei Aufnahmen 
von der Compact-Disc. 
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ken der Auto-Fader-Taste ergibt Audio- und Funktionsspeicher und 
sich während der Aufnahme der ein besonderes Schnell-Reverse- 
Ein- oder Ausblendeffekt). Dämp- System. Nicht zu vergessen die 
fungsautomatik. Automatic-Music- Anschlüsse für Timer und Fern. 
sensor. Cassetten-Stabilizer. bedienung. 


TC-FX 1010. 

Dieses Gerät setzt dank seiner 
digitalen Technik Massstäbe in 
seiner Klasse. So Ist es kein 
Wunder, dass das TC-FX 1010 
nicht nur futuristisch aussieht, 
sondern auch technisch schon 
von morgen ist. Alle Bedienungs- 
elemente werden über Folien- 
kontakte elektronisch geschaltet. 
Ein Plepton quittiert auf Wunsch 
jeden eingetippten Befehl. Wobei 
das IC-FX 1010 schon eme ganze 
Menge automatisch macht. Z. B. 
die Abstimmung auf unterschied- 
liche Bänder, oder der Kompen- 
sator, der während der Aufnahme 
automatisch Übersteuerungen 
ausgleicht und so weiter. 
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MTL-10. 
15 Stunden Musik-Nonstop-Pro- 
gramm gefällig? Dafür gibt es den 
speziellen Multi-Loader MTL-10, 
den Sie mit bis zu 10 Cassetten 
füttern. Alle fein säuberlich in 
einem Magazin, wird jede Cassette 
im Auto-Reverse-Betrieb von vorn 
bis hinten durchgespielt. Bis die 
nächste kommt. Uber 10 Wahl- 
tasten kann aber auch jede Cas- 
sette einzeln abgerufen werden. 
In beliebiger Reihenfolge. Ubri- 
gens Ist das serienmässige 
\WWechslermagazın für jede Cassette 
einzeln auf Bandart und Dolby” 
programmierbar. 





Die Technik. 


Doppel-Capstan-Antrieb für gleich- 


mässıgen Bandtransport und 
guten Band/Kopfkontakt. Drel- 
Kopf-System. Dolby* B und C. 


Speichermöglichkeit für Aufnahme- 


Die Technik. 
Auto-Reverse-Gassettenplayer 
und Wechsler. Cassettenanwahl- 
Möglichkeit. Blank-Skıp-Funktıon. 
Auto-Play. Auto-Change. Laser- 
Amorphous-Head. 





Wechsler-Magazin JL-10. 
Dieses Magazın wird mitgeliefert 
und dient zum Speichern der 

10 Cassetten. 





BE-100. 

Cassetten-Lösch- und Umspul- 
gerät. Loscht alle Kompakt-Cas- 
setten (auch Reineisen) beidseitig 
innerhalb von 3 Minuten mit einer 
Löschdämpfung von über 60 dB. 
Mit dem BE-100 lässt sich eine 
Cassette auch bequem und 
schnell zum Bandanfang zurück- 
spulen. 


Einstellungen. Elektrische Auf- 


nahmekontrolle mit Fehleranzeige 
bei Ubersteuerung oder ver- 
schmutzem Tonkopf. Signalrausch- 
abstand /4 dB. Frequenzgang 
25-18 000 Hz. 





Cassetten-Löschgerät zum 
schnellen Löschen von Standard- 
und Mikro-Cassetten. 





He-3. 
Entmagnetisierer für Tonköpfe 


und Bandführungselemente. Ent- 


magnetisierte Köpfe verhindern 


Drop-Outs und erhöhtes Rauschen. 





KK-3. 

Pflege-Set für Cassetten-Recorder. 
Bestehend aus 1 Tonkopf-Spiegel, 
Reinigungstüchern, Wattestäb- 
chen und 2 speziellen Reinigungs- 
flüssıgkeiten für Tonkopf und 
Andruckrolle. 


Aus der Ferne. 

Für die meisten Sony-Tape-Decks 
steht Ihnen die Möglichkeit 
offen, mit einer Fernbedienungfür 
noch mehr Komfort zu sorgen. 


RM-50. 

4-Pol-Anschluß. Kabel-Fernbedie- 
nung für sämtliche Laufwerk-Funk- 
tionen. Passend zu: TC FX- 600, 
TC F& 705, TC FX1010 sowie den 
ES-Tape-Decks TC K-555/666/ 
TITES. 


RM-65. 

4-Pol-Anschluss. Synchronisation / 
Fernbedienung. Ermöglicht Auf- 
nahme-Synchronisation zwischen 
Sony-Plattenspieler mit Synchron- 
Ausgang und den gleichen Tape- 
Decks wie bei RM-50. 


RM-70. 
5-Pol-Anschluss. Fernbedienung 
für TC-FX 510 R, TC-FX 707 R. 


RM-80. 

4-Pol-Anschluss. Infrarot-Fernbe- 
dienung für sämtliche Laufwerk- 
Funktionen. Passend für alle 
Sony-Geräte wie bei RM-50. 


* Dolby et das eingetragene 
Warenzeichen der DOLBY 
LABORATORIES INC. 
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Typisch Sony - wird so mancher 
denken - da ist alle Welt zufrie- 
den mit runden Konusmembranen, 
nur Sony nicht: Sony macht qua- 
dratische Flächenmembranen. 
Ganz einfach, weil die ebene, 
flächige Membran die ideale Laut- 
sprechermembran ist. Rein theo- 
retisch. Jedoch die Theorie in 
die Praxis umzusetzen war des- 
halb so schwierig, weil es einfach 
keine leichte und zugleich feste 
Flachenmembran gab. Woraufhin 
Sony eine solche entwickelte. 
Für die Praxis. Das Ergebnis ist 
eine Flächenmembran, die sich 
durch exakt kolbenförmige Bewe- 
gungen ohne unerwünschte Ver. 
formungen und Eigenschwingun- 
gen selbst bei grossen Laut- 
stärken auszeichnet. Wir sprechen 
von der Wabenmembran in Sand- 
wich-Bauweise, Sie besteht aus 
einer wabenförmigen Aluminium- 
Struktur, die beidseitig unter 
hohem Druck mit einer dünnen 
Folie aus einer Aluminium-Legie- 
rung verbunden wırd. Kein Wunder 
also, dass die Festigkeit dieser 
Konstruktion der der üblichen 
Konusmembranen aus Papier 
überlegen ist. Ein anderes Plus 
der quadratischen Form macht 
sich durch eine wesentlich günsti- 
gere Resonanz-Struktur hörbar. 
Angetrieben wird die Bassmem- 
bran gleich von vier Schwing- 
spulen, deren Hub um das Drei- 
fache gegenüber herkömmlichen 
Konus- Tieftönern vergrössert 
wurde. Summa summarum kommt 
man mit Sony APM - so heisst 
diese Technologie - zu Laut- 
sprechern, deren störende Reso- 
nanzen, Interferenzen und Partial- 
schwingungen nicht nur auf ein 
Minimum reduziert wurden, son- 
dern einfach unerhört sind. Im 
wahrsten Sinne des Wortes. Von 
den höchsten Höhen bis zu den 
tiefsten Tiefen freuen Sie sich 
über einen blitzsauberen Klang - 
dank der grossen Verfärbungs- 
armut. 


Musik i im Hausrat, 





APM-700. 

In der Klasse der kompaktesten 
Boxen sorgt die APM-Technik für 
Verblüffung. Denn die APM-700 
braucht für ihren satten, kräftigen 
Bass nur wenig Raum. Ganze 11 
Liter Volumen. Und was da sonst 
noch alles drinsteckt: Geringste 
Verzerrungen und hohe Impuls- 
treue bei hohem Schalldruck 
bieten einen ausgewogenen Klang. 
Von 45 bis 20 000 Hz. 


2-Weg-Bassreflex-Box. 80 Watt 
Nennbelastbarkeit. APM-Flächen- 
Membranen: 170 cm? Tiefton/ 
12 cm“ Hochton. Hochtonregler 
(-50 dB). 





APM-500, 

Konstruktive Details machen aus 
diesem Winzling eine wahre 
akustische Grösse. Des Rätsels 
Lösung hat drei Buchstaben: APM. 
Die APM-Flächenmembran-Tech- 
nik sorgt für ein ebenso trans- 
parentes wie präzises Klangbild. 
Und das Bass-Reflexsystem 
bringt den Bass gleichwohltrocken 
wie sauber. 


2-Weg-Bassreflex-Box. Volumen 
l0 Liter. Nennbelastbarkeit 50 
Watt. APM- Flachenmembranen: 
144 cm? Tiefton/9 cm? Hochton. 
Übertragungsbereich 50-20 000 
Hz. 








APM-33 W. 

Ihre ganzen Qualitäten kommen 
erst so richtig zum Klingen, wenn 
Sie digitale Musik zum Einsatz 
bringen. Hoher Schalldruck und 
ein ausgezeichnetes dynamisches 
Verhalten bringen Bässe, wie man 
sie sich nur wünschen kann. 
Hohe Impulstreue rundet das 
Klangbild nach oben hın ab. 


APM-77 W. 

Wer eine hochwertige und lei- 
stungsstarke Anlage sein eigen 
nennt, dürfte in der APM-7 7 W ein 
wohlklingendes Pendant finden. 
Was sich in dem mehrfach ver- 
leimten Walnuss-Gehäuse alles 
abspielt, ist APM-Technik in Hoch- 
kultur: für ein klares, räumliches 
und brillantes Klangbild. 


3-Weg-Bassreflex-Box. Volumen 
66 Liter. Nennbelastbarkeit 100 
Watt. Pegelregler für Mittel- und 
Hochtonbereich. Ubertragungs- 
bereich 28-30 000 Hz. APM- ` 
Flächen-Membranen: 530 cm? 
Bass-Membran, 27 cm‘ 
Mitteltöner, 7 cm“ Hochtöner. 


2-Weg-Bassreflex-Box. Volumen 
3/ Liter. Nennbelastbarkeit 80 
Watt. 39-20 000 Hz. Hochton- 
regler (-50 dB). APM-Flächen- 

Membranen: 324 cm Tiefton/ 
16 cm“ Hochton. 





Wem die APM-33 W nicht reicht, 
hat bei der APM-55 W die 
nächste Stufe erreicht. Eine 3-Weg- 
Bassreflex-Box mit einer Nenn- 
belastbarkeit von 100 Watt 

und einem Übertragungsbereich 
von 31-30 000 Hz. Und für Musik- 
Iıebhaber, die's nuancenreich 
mögen - der Hochtonregler reicht 
von 1 dB bis -50 dB und 

der Mittelton-Regler von O dB 
bis -50 dB. 


3-Weg-Bassreflex. APM-Flächen- 
membranen. Tiefton 424 cm2 
Mittelton 48 cm2 Hochton 12 cm2 
Impedanz 6 Ohm, max. Belast- 
barkeit (Musik) 200 Watt. Nenn- 
belastbarkeit 100 Watt. Hochton- 
und Mittelton-Regler. 


APM-007 AV. 

Klein aber fein - und recht stark. 
Ausgerüstet mit Batterien 

bieten die APM-007 AV als Aktiv- 
boxen die stattliche Ausgangs- 
leistung von 4,5 Watt. Uber 
AC-Adapter an 9 V sogar 7,7 Watt. 
Selbstverständlich lassen sich 
die APM-007 auch als Passiv- 
Lautsprecher betreiben. 

In dem Fall können Sie sich über 
eine Belastbarkeit von max. 

25 Watt freuen. 








SA-W 30. 

Anschliessbar an jede Verstärker/ 
Boxen-Kombiınation, ist der aktive 
Tieftöner SA-W 30 eine eindrucks- 
volle Ergänzung zu jedem Kom- 
pakt-Boxen-Paar. Beispielsweise 
tür die APM-500 oder 700. Dieser 
Mono-Tieftöner kann überall ım 
Hörraum plaziert werden, um die 
raumfüllende Tieftonwiedergabe 
zu verstärken. Denn die Mono- 
Bassınformatıon hat keinen be- 
einträchtigenden Einfluss auf die 
Stereowirkung. 


Aktıv-Box mono. Dynamıischer 
Tieftöner 30 cm. Umschaltbare 
UÜbernahmefrequenzen. Eingebau: 
ter 40-Watt-Verstärker. Pegel- 
regelung. 





SS-X 160. 

Einerlei, ob Sie diese Kompakt- 
Box als Stand- oder Regal-Laut- 
sprecher benutzen - die im Design 
auf die Sony Precise-Geräte 
abgestimmte Box überzeugt auf 
highfidele Art und Weise. 


40 Watt Nennbelastbarkeit. 

6 Ohm. Übertragungsbereich 
50-20 000 Hz. Abmessungen: 
215 x 2/0 x 215 mm. 

Farbe: Silber. 


SS-E 310. 

Für Leute, für die das Preis/ 
Leistungsverhältnis nicht uninter- 
essant ist, kommt die SS-E 310 
gerade recht. Bei äusserst kom- 
pakten Abmessungen steckt eine 
ganze Menge Power im schwarzen 
(Gehäuse. 


50 Watt. 8 Ohm. 40-20 000 Hz. 
Abmessungen: 
200 x 420 x 240 mm. 





Kapitel 9: Zubehör. 








HiFi im Detail ist vielleicht wich- 
tiger, als mancher denkt. Wie 
heisst es doch so treffend: Ein 
System ist immer nur so gut, wie 
das schwächste Glied einer Kette. 





SHASL 2 = 

sehr leichter Systemträger, spe- 
ziell für Sony-Low-Mass- Tonarme 
entwickelt. Halbzoll-Standard- 
Befestigung. Einstellbarer Uber- 
hang. Nur für Sony-Low-Mass- 
Tonarme. 





er 


SH-156. 

Sehr leichter Systemträger, 
speziell für Sony-Tangential-Bio- 
tracer- Tonarm entwickelt. 

12,/ mm Standard-Befestigung. 





SH-400. “ 

Resonanzarmer Systemhalter 
aus Hart-Aluminium für Low-Mass- 
und Standard-Systeme. Geeignet 
für: XL15/20/30/331/441/ 
50/55Ill und XL-MC1/2/3. 


Und sonst noch 
einen Wunsch. 





SH-4 P. 

Sie haben einen Tonarm mit Plug 
In-Befestigung. Möchten Sie 
eines unserer XL-MC-Systeme 
anschliessen, benötigen Sıe 

den Adapter GH. A P 





XL-MC 1. 

Extrem leichtes und kleines 
Moving-Coil-System mit kern- 
loser Achterspule für geringen 
Klirrfaktor, minimale magnetische 
Verzerrung und einwandfreies 
Abtastverhalten. 





XL-MC 2. 

Wie XL-MCI, jedoch mit konıschem 
Aluminium-Nadelträger für 
höhere Steifigkeit, weniger Ver- 
zerrungen, minimale Resonanzen. 
Übertragungsbereich 10-45 000 
Hz. 





XL-MC 3. 

Das Spitzenmodell der super- 
leichten MC-Serie. Nadelträger 
aus Boron mit superelliptischem 
Schliff, Auswechselbares Nadel- 
modul. Ubertragungsbereich 
10-50 000 Hz. 





XL-MC 10. 

Ein Moving-Coil-System, das bei 
nicht allzu hohem finanziellen 
Aufwand aufwendige Technik 
bietet. Hier em paar Fakten. 
Kanaltrennung/l kHz 26 dB. 
Übertragungsbereich: 10-35 000 
Hz. Auflagekraft: 12-18 g. 
Nadeltyp: Diamant, elliptisch. 





RK-112.” € 

Universell einsetzbares Kabel, 
Verbindet alle Geräte mit Cinch- 
Anschlüssen. Verstärkte Abschir- 
mung. Vergoldete Anschlüsse. 
Länge 1 m. 


D 


RK-113. 
Niedrige Kapazität. Vergoldete 
Anschlüsse. (2 m.) Verstärkte 


Abschirmung. Lange Ausführung. 








RK-114. 
Cinch-Verlängerungskabel 1 m. 
2 x Cinch-Buchse auf 2 x Cinch- 
Stecker. Vergoldete Stecker. 





RK-74 A. 

Universell eınsetzbares Kabel für 
Cinch-Anschlüsse. Je Seite 2 
Cinch-Stecker. 





RK-81 A. 

Verbindet Receiver, Verstärker, 
Tuner oder Tape-Decks zur Auf- 
nahme mit Tape-Decks, die mit 
6,3:mm-Stereo-Klinkenbuchsen 
ausgestattet sınd. Verbindet Tape- 
Decks zur Wiedergabe mit Ver- 
stärkern. (2 x Cinchstecker.) 





HA-T 10. 

Für den problemlosen Anschluss 
eines Moving-Coil-Systems an 
Verstärker ohne MC-Eingang. 

Zu günstigem Preis. 





HA-T 30. 

Wie HA-T 10, jedoch mit Doppel- 
Spulen und U-förmigem amorphen 
Hybrid-Kern - für noch höhere 
Effektivität. Direkt zwischen Phono- 
leitung und Verstärker-Eingang 
zu stecken. 





PC-1A. 
Klinkenstecker 3,5 mm- Klinken- 
buchse 6,3 mm. 





PC-2 A. 
Klinkenstecker 6,3 mm- Klinken- 
buchse 3,5 mm. 
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BHF, Type I (Norm). 
Als universell einzusetzende 
Kompakt-Cassette beeindruckt die 
BHF durch eine sehr gute 
Wiedergabequalität. Sie eignet sich 
für Musik- und Sprachaufzeich- 
nungen gleichermassen. 


ri Ti | 





AHF, Type I (Norm). 

Die AHF-Cassette von Sony 
verfügt über eine sehr 

dichte Gamma-Hämatıt-Beschich- 
tung. Damit erreicht sie eine 
Wiedergabeaualität, die 

fast dem Chrombereich entspricht. 


UCX, Type Il 
(Chrom-Position). 
Neuartige, superfeine Beschich- 
tung für hervorragende Dynamik, 
exzellente Klangreproduktıon. 


ir reg 






TOS 





UCX-S, Type Il 
(Chrom-Position). 

Als Sony-Top-Cassette für die 
Chrom-Position beeindruckt die 
UCK-S gleichermassen durch 
hervorragende Dynamik, hohe 
Klangauflösung und sehr breiten 
Übertragungsbereich. Beim 
Abspielen reinigt das Vorspann- 
band automatisch die Tonköpfe. 





"HF&O 












Metallic, Type IV (Metal). 


Spitzenklasse für Anspruchsvolle. 


In 60er- und 90er-Ausführung, 
Besser als eine Beschreibung 

ist es, diese Compact-Cassette 
einmal gehört zu haben. Vielleicht 
bei besonders schwieriger Musik 
mit grossem Dynamikbereich. 
Denn dann werden Sie die Vor- 
züge der Metall-ES am schnellsten 
hören. 





SU-Session. 

Ein ebenso elegantes wie prak- 
tisches Rack für alle 43er Kompo- 
nenten - speziell für die 
Session-Anlagen. Verstellbare 
Böden, Front: Glastür und fahrbar. 








SU-V2. 

Ein Tischrack für die kompakte 
Präsentation der Precise-Anlagen. 
Formschön, in der Höhe variabel, 
lassen sich auch Zusatzgeräte, 
wie Equalizer integrieren. 





SU-VA4. 

Durch eine verdeckte Kabelführung 
bringt dieses Standrack Ordnung 
in vermeintlichen Kabelwirrwarr. 
Variable Höhenverstellung der 
Geräte-Abteilung. Sesam-öffne- 
dich ım Standfuss: Der ideale 
Platzfür Gompact-Cassetten oder 
Compact-Discs. 


LA 
CO 
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Verstärker TA-38 TA-78 W/AC-78 11 TA-V 10 TA-V 30 TA-V 5 TA-V 7 
VORVERSTÄRKER 
EINGÄNGE 
Phono ] D U 
Empfindlichkeit/Impedanz 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2 mW/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50kOhm . 2,5 mV/50 kOhm 
Moving-Coil-Eingang - - e - - 
Mikrofon 1 ] ] 
Empfindlichkeit/Impedarız 1 mV/niederohmig - 2 m\W/20 kOhm 2,5 mV/50 kOhm - _ 
AUX/CD 1 ] ] jel 
Empfindlichkeit/Impedanz 250 mV/50 kOhm 150 mW/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 m\V/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Tape 1 
Empfindlichkeit/Impedanz - - 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
DIN 
Empfindlichkeit/Impedanz - - e - = 
Tuner 1 
Empfindlichkeit/Impedanz - - 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 
Signalrauschabstand: Phono MM/MC 72 dB 75 dB 80 dB 
(A-bewertef) (A-bewertet) 
Tope/AUX/Tuner 98 dB - - 
CD 98 dB 98 dB 100 dB 
AUSGÄNGE 
Ausgänge für TB-Aufnahme in Cinch und DIN 
Ausgangsspannung/lmpedanz 
Cinch - 1x150 mV/4,7 kOhm 150 mV/4,7 kOhm 150 m\/47 kOhm 
DIN e - e - 
Steuerausgang 1, 2 1, 250 mV/4,7 kOhm - BR ` = 
Kopfhörer H 1 über AC-78 II 1 | ja ja 
Impedanz niederohmig/hochohmig niederohmig/hochohmig niederohmig/hochohmig niederohmig/hochohmig niederohmig/hochohmig niederohmig/hochohmig 
Klangregler 5-Bond-Grophic-Equolizer 5-Band-Graphic-Equalizer 5-Band-Grophic-Equalizer 9-Band-Graphic-Equalizer ja ja 
Regelbereich: Bass/Übernahme 300 Hz/250 Hz - - - + 10 dB bei 100 Hz + 10 dB bei 50 Hz 
Höhe/Ubernahme 5 kHz - - - + 10 dB bei 10 kHz + 10 dB bei 15 kHz 
Filter: LOW - - - +6 dB/Oct. unter 5 Hz +6 dB/Oct, unter 15 Hz 
HIGH: e - - - +6 dB/Oct. unter 9 kHz 
Gehörrichtige - - - +6 dB bei 100 Hz /-20 dB 
Lautstärkeregelung/Mufing - - - +3 dB bei 10 kHz/- 
ENDVERSTÄRKER 
Sinusleistung (RMS) 2 x 25 Watt 2 x 55 Watt 2 x 100 Watt 
beide Kanäle ausgesteuert/] kHz 2 x 25 Watt (4 Ohm) 2 x 38 Watt 2 x 25 Watt 2 x 33 Watt (6 Ohm) 0,05% THD/6 Ohm 0,05% THD/6 Ohm 
Ausgangsleistung 20-20.000 Hz 2x 24 Watt/6 Ohm 2x 20 Watt 2 x 28 Watt 2 x 50 Watt/0,05% THD 2x 80 Watt/0,05% THD 
Leistungsbandbreite - - 10 Hz-30 kHz 10-50.000 Hz 10-30.000 Hz 
Dümpfungsfaktor - - 30 25 (6 Ohm, IkHz) 50 (6 Ohm, 1 kHz) 
Klirrfaktor bei Nennleistung 5% 0,5% 0,5% 0,08% 0,05% < 0,05% 
bei 1 Watt Ausgangsleistung 
Übertragungsbereich 30 Hz-40 kHz - - 15 Hz-50 kHz -/10 Hz-50 kHz 5-100.000 Hz 
DC/Kapazitiv (+0/-3 dB) (+0/-3 dB) (+0/-3 dB) 
IM-Verzerrungen (60/700 Hz - 4:1) - = - < 0,05% < 0,05% 
Signalrauschabstand - - - ` = 
Lautsprechergruppen D 1 über AC-78 II 1 U 2 2 
Impedanz 4-16 Ohm 6-16 Ohm 6-16 Ohm 6-16 Ohm 6-16 Ohm 6-16 Ohm 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 220 V, 50/60 Hz 220 V,50 Hz über AC 281 220 V, 50 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 65 Watt gesamt 90 Watt 85 Watt - - 


3 Netzausgänge geschal- 
tet, max. 100 Watt 


Abmessungen (B x H xT) in cm ca. 21,5 x 10,5 x 24 ca. 54,5 x 32 x 24 gesamt ca. 35,5 x 8 x 26 ca. 35,5 x 10,5 x 26 ca. 35,5 x 5,5 x 25,8 ca. 35,5 x 8 x 25 
Gewicht ca. 3,3 kg ca. 15,1 kg ca. 4,6 kg ca. 4,5 kg ca. 2,9 kg ca. 3,6 kg 


Mitgeliefertes Zubehör Tragegriff, Befestigungs- Tragegriff, Befestigungs- Separate MW/LW- - - 
material, Tonkopf- material, Flachbandkabel, Antenne, 1 Tonkopfreinigungsset, 
reinigungsset, Netzkabel Lautsprecherkabel, Synchronfernsteuerkabel, 
Tonkopfreinigungsset Single-Adapter, Schrauben- 
dreher zur Aufsetzpunkt- 
justage, div. Flachbandkabel 
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TA-AX 310 TA-AX 410 TA-AX 360 TA-F 444 ES TA-F 555 ES TA-E 901 TA-N 902 TA-N 901 








] 1 
2,0 mW/50 kOhm 2 mV/50 kOhm 2 mV/50 kOhm 2,5 mW/50' kOhm 2,5 mV/50 kOhm 2,5 mV/50 kOhm — - 
- -= - 0,17 mV/40/100 Ohm 0,130 mVW/100/30 Ohm 0,125 mV/200 Ohm - = 


jel je l je l 150 mV/50 kOhm 

150 mV/50 kOhm 150 mW/50 kOhm 150 m\/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mW/50 kOhm 2 x 150 mV/50 kOhm = - 
1 -= 2 2 

150 mV/50 kOhm 150 mVW/50 kOhm 150 m\/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 2x150 mW/50 kOhm - - 

EEEE o EE E e Tee e Eet, re en EEE E 
1 1 1 

150 mW/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mW/50 kOhm 150 mV/50 kOhm 150 mW/50 kOhm 150 mW50 kOhm - - 
74 dB 79 dB 73 dB 83 dB/73 dB 83 dB (A)/73 dB (A) 84 dB/72 dB (A) - = 
(IHF ‘78, A-bewertet) (A-bewertet) (IHF '78, A-bewertet) 

85 dB 100 dB 100 dB 102 dB - 102 dB (A) - 
(IHF '78, A-bewertet)) (IHF ’78, A-bewertet) 

85 dB 100 dB 102 dB 102 dB (A) = - 
(IHF ‘78, A-bewertet) (IHF 78, A-bewertet) 


emm a 
IIIa eee 


1x Cinch 2x 
150 mV/4,7 kOhm 150 mV/4,7 kOhm 150 mV/4,7 kOhm 150 mV/1 kOhm 150 mV/1 kOhm 150 mV/] kOhm 
ENEE e E S 
- 1,5V(12 Vmax.)/1000hm - e 
Ee eet Keelen EE EEN ee C 
l 1 1 1 | ja - - 
niederohmig - niederohmig/hochohnmig - niederohmig/hochohmig 10 Ohm/670 mV - - 
ja ja ja 2 ja ja - - 
+8 dB bei 100 Hz/- + 10 dB bei 50 Hz + 8 dB bei 100 Hz + 8 dB bei 60 Hz/- +8 dB bei 60 Hz + 10 dB/60 Hz - - 
+7 dB bei 10 kHz + 10 dB bei 15 kHz + 7 dB bei 10 kHz +8 dB bei 25 kHz + 8 dB bei 25 kHz + 10 dB/25 kHz - - 
6 dB/Oct., < 15 Hz 6 dB/Oct. Dämpfung +6 dB/Oct. unter 15 Hz 12 dB/Oct. (unter 15 Hz) 
6 dB/Oct., > 9 kHz (f=<15 Hz) - - - -= 
ja 6 dB bei 100 Hz Bass-Boost +4 dB bei 50 Hz/- - - - 
+4 dB/50 Hz/- Bass-Boost 
GCO E nk sen rn nn e e A 
2x 48 Watt (8 Ohm) 2 x 100 Watt - Mono 400 W (8 Ohm) 2x 150 Watt/8 Ohm 
2x 32 Watt 70 Watt + 70 Watt 2 x 48 Watt (8 Ohm) 2 x 80 Watt/8 Ohm 2 x 130 Watt (8 Ohm) 2x 130 Watt/4 Ohm 
2 x 110 Watt/4 Ohm 2 x 200 Watt (4 Ohm) 
50 Watt +50 Watt/8 Ohm 2x 47 Watt/8 Ohm 2 x 100 Watt/4/8/Ohım - - > 
20-30.000 Hz (IHF) 5 Hz-40 kHz 5-40 kHz 5-80.000 Hz (IHF) 5 Hz-100 kHz an 8 Ohm - 5-80.000 Hz (IHF) 5 Hz-80.000 Hz 
(IHF, THD = 0,02%) 5 Hz-80 kHz an 4 Ohm 
50 (8 Ohm, 1 kHz) 50 (8 Ohm, 1 kHz) 36 (8 Ohm, 1 kHz) 125 (8 Ohm, 1 kHz) 125 (8 Ohm, 1 kHz) - 50 (8 Ohm, 1 kHz) 50 (8 Ohm, 1 kHz) 
0,08% < 0,008% < 0,05% < 0,006% (8 Ohm) < 0,004% (8 Ohm) > 0,008% (8 V Output) < 0,1% (8 Ohm) < 0,1% (8 Ohm) 
- < 0,01% (4 Ohm) - < 0,2% (4 Ohm) 
15 Hz-70 kHz + 3 dB 5 Hz-100 kHz 5-200.000 Hz -3 dB 2 Hz-200 kHz -3 dB 5-200.000 Hz bis 100 kHz -3 dB DC-100.000 Hz/ 
+0 dB/-3 dB (+0/-1 dB) 5 Hz-100 kHz -3 dB 5 Hz-100.000 Hz 
< 0,08% <0,05% < 0,006% (8 Ohm) < 0,004% (8 Ohm) > 0,008% (8 V Output) < 0,1% (8 Ohm)/ 
< 0,2% (4 Ohm) 
nn nn rennen e E 
< 0,008% - - 120 dB > 120 dB 
EE e e 
1 2 2 2 2 - U U 
8-16 Ohm 8-16 Ohm 8-16 Ohm 4-16 Ohm 4-16 Ohm - 4-16 Ohm (Stereobetr), 4-16 Ohm 
8-16 Ohm (Monobetr.) 
220 V 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V. 50/60 Hz 220 V 50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50 Hz 220 V. 50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 
85 Watt ca. 130 Watt 105 Watt 210 Watt 240 Watt 40 Watt 320 Watt = 
Normalbetrieb 
ca. 43 x 10,6 x 28,5 ca. 43 x 10,5 x 28 ca. 43 x 10,5 x 28 ca. 43 x 13 x 43 ca. 43 x 13 x 36,7 ca. 48 x 10,5 x 46,5 ca. 48 x 15,5 x 48,5 ca. 48 x 10,5 x 48,5 
ca, 4,8 kg ca. 6,2 kg ca. 6 kg ca. 13,5 kg ca. 13 kg ca. 12,5 kg ca. 28 kg ca. 12,5 kg 
- Anschlußkabel - 








Casseiver X0-1001 | 

FM-TUNERTEIL AM-TUNERTEIL VERSTARKERTEIL 

Empfangsbereich 88.0-108 MHz Empfangsbereiche MW: 522-1602 kHz Sinusleistung 40 Watt/8 Ohm 
e, Br eg, Frequenzgang 20-40.000 Hz 
FM-Antenne ar un cn AM-Antenne et Signalrouschabstend 

PLL-Synthesizer ja Synthesizer jo EINGÄNGE 

Rasterfrequenz 50 kHz Elektronischer Sucha ja e EE EECHESTO 

Elektronischer Suchlauf ja Eiskronschersandeknaiener ja SE 

Stationstasten ja Empfindlichkeit ` WW I00aiim Phono 


Digitale Frequenz-Anzeige ja AUSGÄNGE 


Empfindlichkeit (Mono) nach 1,8 uV/m Klirrfaktor 0,8% Rec out 
IHF bei 26 dB Rauschabstand TEEN. "dE ee er ee ger Ausgangsspannung/Impedanz 

















- Signalrauschabstand 55 dB 
Signalrauschabstand 80 dB (Mono) CASSETTENTEIL Kopfhörer 
———— TE Er Lautsprecher 
Aufnahme-/ 4-Spur, Stereo EE 
Ee Wiedergabeisystam ALLGEMEINE DATEN 
EEN Antrieb Spannungsversorgung 220 V, 50 Hz 
ge el SE DES Leistungsaufnahme ca. 190 Watt 
Frequenzgang Frequenzgang 30-17.000 Hz mit 
E Metallic-Cassette Abmessungen 430 x 130 x 450 
Klirrfaktor bei 1 kHz Mono 0,3% BEE VE nn AREA EA SARA Bisher ei E (BXHXT) inmm 
Di 0 
Stereo 0,5% Gleichlaufschwankungen 0,05% WRMS Gewicht 11 kg 37 





Tuner ST-38 ST-78 1 ST-V10L ST-V 30 L ST-V5L ST-V7L 
FM-EMPFANGSTEIL 
Empfangsbereich 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 
FM-Antennenanschlüsse 75 Ohm symmetrisch 75 Ohm unsymmeltrisch 75 Ohm unsymmetrisch 300 Ohm symmetrisch/ 300 Ohm/symmetrisch 300 Ohm/symmetrisch 
eingebaute Teleskopantenne 75 Ohm unsymmetrisch 75 Ohm unsymmetrisch 75 Ohm unsymmetrisch 
PLL-Quarz-Synthesizer - ja ja ja ja ja 
Rasterfrequenz - 50 kHz 50 kHz 50 kHz 50 kHz 50 kHz 
Sendersuchlauf - - - - - - 
Stationstasten - - 5 5 8 8 
Digitale Frequenzanzeige - ja ja ja ja ja 
Empfindlichkeit (stereo) 
bei 46 dB Rauschabstand _ - 23 uV 45 uV -= - 
Empfindlichkeit (mono) 
bei 26 dB Rauschabstand 3 uV bei 30 dB S/N 2,3 uV bei 30 dB S/N 0,9 uV 1,7 aN 1,8 uV 1,6 uV 
Signalrauschabstand: Mono 75 dB 78 dB 70 dB 76 dB 76 dB 78 dB 
Stereo 70 dB 70 dB 69 dB 71 dB 71 dB _ 

Trennschärfe 55 dB bei 400 kHz 55 dB bei 400 kHz 70 dB bei 300 kHz 70 dB bei 300 kHz 80 dB 80 dB 
Spiegelfrequenzunterdrückung - - 80 dB 50 dB 50 dB 50 dB 
Stereo-Übersprechdämpfung/l kHz >40 dB > 40 dB 40 dB 45 dB 50 dB 60 dB 
AM-Unterdrückung - - - 54 dB 60 dB 60 dB 
Pilotton-Unterdrückung - - - 60 dB = 
Klirrfaktor bei 1 kHz: Mono 0,5% 0,2% 0,2% 0,15% 0,08% 0,08% 

Stereo 1% 0,5% 0,5% 0,3% 0,15% 0,15% 
Frequenzgang - - 40 Hz-12,5 kHz + 0,5 d8 40 Hz-12,5 kHz + 0,5 dB 30 Hz-15 kHz/ 30 Hz-15 kHz/ 

30 Hz-15 kHz/ 30 Hz-15 kHz/ +0,5/-2 dB +0,5/-2 dB 
+0,5 dB/-2 dB +0,5/-2 dB 

AM-EMPFANGSTEIL 
Empfangsbereiche: LW 153-344 kHz 153-344 kHz 153-344 kHz 153-344 kHz 153-344 kHz 153-344 kHz 

My 531-1612 kHz 522-1602 kHz 531-1602 kHz 530-1610 kHz 522-1602 kHz 622-1 602 kHz 
AM-Antennenanschlüsse extern extern Außenantenne extern ja ja 
Eingebaute Ferritantenne ja ja - - ja ja 
PLL-Quarz-Synthesizer - ja ja ja ja ja 
Rasterfrequenz - 9 kHz 9 kHz 9 kHz 9 kHz 9 kHz 
Sendersuchlauf - - - - - - 
Stationstasten - - 5 5 ja ja 


Eingangsempfindlichkeit: 
externe Antenne 


separate AM-Antenne 


Eingangsempfindlichkeit: 
interne Ferritantenne 


Klirrfaktor 
Signalrauschabstand 
Spiegelfrequenzunterdrückung 
Trennschärfe 


LINE-AUSGANG 

Ausgangspegel 
Ausgangsimpedanz 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (B x H xT) in cm 


100 uV (999 kHz) MW, 
150 uV (230 kHz) LW 


250 uV/m (999 kHz) MW, 
500 uV/m (230 kHz) LW 


0,5% (400 Hz) 
52 dB 


30 dB bei 9 kHz 


ca. 21,5 x 5,5 x 245 


100 uV (999 kHz) MW, 
150 AN (230 KHz) LW 


250 u\V/m (999 kHz) MW, 
500 uV/m (230 kHz) DN 


0,3% 
52 dB 


30 dB (9 kHz) MW, 
40 dB (9 kHz) DN 


über AC-78 Il 


ca. 21,5 x 5,5 x 24 


30 AN (999 kHz) MW, 
200 AN (230 kHz) LW 
300 uV/m (999 KHZ) MW, 
700 uV/m (230 kHz) LW 


0,3% bei 400 Hz 
54 dB 


35 dB bei 9 kHz 


ca. 35,5 x 5,5 x 26 


Gewicht ca. 0,9 kg ca. 1,1 kg ca. 1,8 kg 
Mitgeliefertes Zubehör 

Boxen SS-38 APM-078 APM-4 E 
System 2-Weg 2-Weg, Baßreflex 3-Weg, Baßreflex 
Volumen 701 
Übertragungsbereich 75 Hz-20.000 kHz 70 Hz-20.000 kHz 31-30.000 Hz/ 


+4/-8 dB (DIN) 


Lautsprecher-Bestückung Konustyp APM-Tieftöner APM-Flächenmembronen 
Hochtöner, Konustyp 

Membrandurchmesser/Fläche: 

Tiefton 10 cm? 77 cm? 530 cm? 

Mittelton cm? cm? 27 cm? 

Mittelhochton cm? cm? cm? 

Hochton D cm? Ø 5cm 7 cm? 

Übergangsfrequenz 0,6 kHz/4,5 kHz 

Impedanz 4 Ohm 6 Ohm 6 Ohm 

Betriebsleistung - - 4 Watt (DIN) 

max. Belastbarkeit (Musik) -, - 200 Watt (DIN) 

Nennbelastbarkeit 25 Watt 38 Watt 100 Wott (DIN) 

Hochton-Regler - - ja 

Mittelton-Regler - = 

Abmessungen (B x H xT) incm ca. 16 x26 x23 ca. 16 x 26 x 23 ca. 54,5 x 89,5 x 34,5 

Gewicht ca. 2,7 kg ca. 2,7 kg ca. 45 kg 

Mitgeliefertes Zubehör Lautsprecherständer 
Frontabdeckung 
Befestigungsmaterial 
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30 AN (999 kHz) MW, 
200 uV (230 kHz) LW 
300 vim (999 kHz) MW. 
700 uV/m (230 kHz) LW 


0,3% (400 Hz) 
54 dB 


35 dB bei 9 kHz 


550 mV/75 kHz Hub 
3,3 kOhm 


220 V, 50/60 Hz 

9 Watt 

ca. 35,5 x 5,5 x 26,5 
ca. 2,2 kg 


Anschlußkabel, 
externe AM-Antenne 


APM-55 W 
3-Weg, Baßreflex 


31-30.000 Hz/ 
+ 2 dB (DIN) 


APM-Flächenmembranen 


424 cm? 
48 cm? 
cm? 

12 cm? 


0,45 kHz/4,5 kHz 


6 Ohm 


200 Watt (DIN) 
100 Watt (DIN) 


-1 dB bis -50 dB 

0 dB bis -50 dB 

ca. 38,5 x 68,5 x 33 
ca. 27,5 kg 


30 uV bei 999 kHz 


0,3% 
55 dB 
45 dB bei 999 kHz 


750 mV/75 kHz Hub 
4,7 kOhm 


220 V AC/50/60 Hz 
12 Watt 

ca. 35,5 x 5,5 x 27 
ca.2,5 kg 


Anschlußkabel, 
Stationsmorkierungen 


APM-700 
2-Weg, Baßreflex 
11 

45-20.000 Hz 


APM-Flächenmembranen 


170 cm? 
12 cm? 
2 kHz 


6 Ohm 

5 Watt 
160 Watt 
80 Watt 


0 bis -50 dB 


ca. 22,5 x 39 x 22 
ca. 6,3 kg 


30 uV bei 999 kHz 


0,3% 
55 dB 
45 dB bei 999 kHz 


750 mW/75 kHz 
4,7 kOhm 


220 V AC/50/60 Hz 
18 Watt 

co. 35,5x5,5x 27 
ca. 3,1 kg 


RM-V 70 Infrarot-Fern- 
bedienung, Anschlußkabel, 
Stationsmarkierungen 


APM-500 
2-Weg, Baßreflex 
101 

50-20.000 Hz 


APM-Flächenmembranen 


144 cm? 
9 cm? 
2,2 kHz 


6 Ohm 

5 Watt 
100 Watt 
50 Watt 


ca.21,5 x 36 x 21,5 
ca. 5,1 kg 







































































































































































ST-IX 310 L ST-IX 410 L ST-S 444 ES ST-S 555 ES Receiver STR-VX 30 L 
FM-TUNERTEIL 
875-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz 87,5-108 MHz Empfangsbereich 875-108 MHz 
300 Ohm symmeirisch/ 300 Ohm symmetrisch/ 75 Ohm asymmetrisch 2 x 75 Ohm, FM-Antenne 75 Ohm asymmetrisch 
ii Ohm asymmetrisch > Ohm asymmetrisch Ä EE PLL-Quarz-Synthesizer io. 
P ja ID Elektronischer Suchlauf ja 
a kHz A kHz | 50 kHz 29 kHz Ereemeereereng ja 
bek Jo (nur bei UKW) lax Jo Digitale Frequenzanzeige ja 
5 10 ja 8 Empfindlichkeit (Mono) nach IHF: 1,7 4V 
ja ja ja ja bei -26 dB Rauschabstand 
Signalfremdspannungsabstand 74 dB Mono 
A5 aN 45N 0,8 N 22,5 N Selektion (Trennschärfe) 60 dB 
1,7 ui 1,6 uV 22,5 uN 0,8 AN Spiegelfrequenz-Unterdrückung 80 dB 
76 dB/40 kHz Hub 79 dB 85 dB 86 dB GE E 
71 dB/40 kHz Hub 74. dB 82 dB 80 dB Frequenzgang 30-15.000 Hz +0,5/-2 dB 
70 dB/300 kHz 70 dB/300 kHz wide 30 dB/300 kHz, wide 30 dB/ Klirrfaktor bei 1 kHz: Mono 0,15% 
narrow 57 dB/300 kHz narrow 57 dB Stereo 0,25% 
- 80 dB 120 dB 120 dB AM-TUNER-TEIL 
45 dB 50 dB 60 dB 60 dB Empfangsbereiche MW: 522-1.602 kHz 
54 dB 65 dB 65 dB 65 dB LW: 153-344 kHz 
ja E T 78 dB AM-Antenne Ferritstab und 
5 Außenantennenanschluß 
0,15% 0,08% wide 0,03%, narrow 0,05% = 0,05% narrow 
0,3% 0,15% wide 0,04%, narrow 0,06% = 0,06% narrow Peau Smo ja 
40 Hz-12,5 kHz + 0,5 dB 40 Hz-12,5 kHz + 0,5 dB 30-15.000 Hz/+0,2 dB/-0,5 dB 30-15.000 Hz/+0,2/-0,5 dB EROE ni ja 
30 Hz-15 kHz +0,5 dB/-2 dB 30 Hz-15 kHz +2 dB/-0,5 dB Elektronischer Senderspeicher ja 
Empfindlichkeit 300 Mim bei 1000 kHz 
Klirrfaktor 0,3% 
153 kHz-344 kHz 153-344 kHz e 
531 kHz-1602 kHz 531 kHz-1602 kHz 531-1602 kHz _ Signalfremdspannungsabstand 54 dB 
= VERSTÄRKERTEIL 
extern extern/separate AM-Antenne 300 Ohm - Sinusleistung 40 + 40 Watt/8 Ohm 
nein - mitgeliefert als ext. Ferritstab ` von 20-20.000 Hz 
ja ja ja z Klirrfaktor 0,008% 
O kHz 9 kHz 9 kHz = Dämpfungsfaktor 35 
nein nein ja = Intermodulationsverzerrung 0,008% 
ja 10 ja z Frequenzgang 10-70.000 Hz 
Signalfremdspannungsabstand 
30 aV bei 999 kHz 30 uV (999 kHz MW, 30 uV d Phono 77 dB 
200 uV bei 230 kHz 200 AN (230 kHz) LW Tape/Aux 100 dB 
300 uV/m bei 999 kHz; 300 uV/m (999 kHz) MW. 300 Mim - Reaelbereich Bë +8dB 
700 uV/m bei 230 kHz 700 vm (230 kHz) LW VEH SE 
Gehörrichtige Lautstärkeregelung ja 
E z EINGÄNGE 
0,3% bei 400 Hz 0,3% bei 400 Hz 0,3% Ge Phono (Eingänge insgesamt) 2,5 mV/50 kOhm 
Ei | 
54 dB 54 dB 54 dB E en nal mpedanz 
a z 42 dB/999 kHz $ = SE Ge Soss 
UX m m 
Tape 150 mV/50 kOhm 
Eingangsspannung/Impedanz 
550 mV/75 kHz Hub 750 mV/75 kHz Hub über A.CT-Adapterkabel (mitgel.) über A.CT-Adapterkabel AUSGÄNGE 
3,3 kOhm 3,3 kOhm o = Rec out (Cinch) 150 mV/10 kOhm 
Ausgangsspannung/Impedanz 
220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz Kopfhörerbuchse für Kopfhörer mit hoher und 
niedriger Impedanz 
8 Watt 11 Watt 18 Watt 25 Watt 
43x5,5x27 43x8x275 43x8x34 43x8x34 en =) 
‚5x , | 
= : = Z : = > = > Se S - = - ALLGEMEINE DATEN 
Kr ca. 3, A. A. 
= S - - - z $ = 9 Spannungsversorgung 220 W50 Hz 
Verbindungskabel, Verbindungskabel, Banddipol- - : 
Banddipolantenne, antenne, separate AM-Antenne, Leistungsaufnahme 90 Watt 
separate AM-Antenne Sendermarkierungen (1 Satz) Abmessungen (B x H xT) in cm ca. 43 x 10,5 x 30 
APM-33 W APM-77 W SS-E 310 SS-X 160 Aktiv-Boxen APM-007 AV SA-W 30 
2-Weg, Baßreflex 3-Weg, Baßreflex 2-Weg 2-Weg System Breitband-APM-Lautspr. Subwoofer 
371 66 | - - Volumen - 501 
39.-20.000 Hz 28-30.000 Hz 40-20.000 Hz 50-20.000 Hz Frequenzbereich 90-20.000 Hz 20 Hz-150 Hz (fmax. 
schaltbar: 60, 90, 140 Hz) 
APM-Flächenmembranen APM-Flächenmembranen 2 2 Lautsprecher-Bestückung 1 1 
Membrandurchmesser/Flächke 35 cm? 
$ = Tiefton - 30 cm 
324 cm? 530 cm2 Mittelton - 
- 27 cm? Hochton - 
16cm? Übernahmefrequenzen - 
2.2 kHz 700 Hz/4,5 kHz Impedanz (Anschlußwert) 150 Ohm 5,1 kOhm 
Impedanz 
6 Ohm 6 Ohm 8 Ohm 6 Ohm des Lautsprechersystems 4 Ohm 4 Ohm 
3.16 Watt E e Nennbelastbarkeit (aktiv) 4,5 Watt (max. 7,7 Watt) 40 Watt 
- bei Netzteilbetrieb (Verstärker RMS 60 Watt) 
160 Watt 200 Walt u Nennbelasibarkeit (passiv) 12,5 Watt (max. 25 Watt) 
80 Wati 100 Watt 50 Watt 40 Watt Abmessungen (BxHxT)inem ca. 9,8 x145 x101 ca. 48 x 49,4 x 39,5 
0 bis -50 dB 0 bis -50 dB x Gewicht ca. 2 kg (1 Paar) ca. 18,5 kg 
S 0 bis -50 dB S Spannungsversorgung DC 9 V bei Netzteilbetrieb 220 V, 50/60 Hz 
6 V bei Batteriebetrieb 
ca. 31,5 x 54x32 ca. 40,5 x 74,5 x32,5 ca. 26x42x24 ca. 21,5 x 27 x 21,5 Leistungsaufnahme ca. 79 Watt 
ca. 14,4 kg ca. 34,5 kg - - 
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Cassettenrecorder TC-38 TC-78 il TC-V 10 TC-V 30 
Betriebsart 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 
Antriebsart 1-Motoren- 1-Motoren- 1-Motoren- - 

Laufwerk Laufwerk Laufwerk 
Anzahl der Köpfe 2 2 2 2 
Bandgeschwindigkeit in cm/sec 4,75 4,75 4,75 4,75 
Umspulgeschwindigkeit - - - 100 sec mit C-60 
Gleichlaufschwankungen + 0,2% DIN + 0,2% DIN + 0,2% DIN + 0,2% DIN 


(wow and flutter) 


TC-V 7 


4-Spur, Stereo 


l1-Motoren- 
Laufwerk 


2 

4,75 

100 sec bei C-60 

+ 0,065% WRMS (+ 0,2% DIN) 


em 


Frequenzgänge 

mit Low-Noise-Band 
mit Metallic-Band 

mit Ferri-Chrome-Band 


Signalrauschabstand 
mit Metallic-Band 
ohne Dolby 

mit Dolby B 

mit Dolby C 


Klirrfaktor = -= — 


Lösch- und 
Vormagnetisierungsfrequenz - e S 


EINGÄNGE 


60-14.000 Hz + 3 dB 
60-16.000 Hz + 3 dB 
60-15.000 Hz + 3 dB 


30-15.000 Hz + 3 dB 
30-16.000 Hz +3 dB 
30-15.000 Hz + 3 dB 


30-14.000 Hz + 3 dB 
30-16.000 Hz +3 dB 
30-15.000 Hz + 3 dB 


30-14.000 Hz DIN 
30-15.000 Hz DIN 
30-15.000 Hz DIN 


58 dB NAB, peak level 
65 dB NAB, peak level 
70 dB NAB, peak level 


1% (Metallic-Cass.) 


105 kHz 


Typ 1:30-14.000 Hz +3 dB 
Typ 11: 30-15.000 Hz +3 dB 
Typ IV: 30-15.000 Hz + 3 dB 


58 dB weighted JJS 
B-Type: 65 dB NAB, peak level 
C-Type: 71 dB NAB, peak level 


1% (Metallic) 


ca.105 kHz 


eiaa aaa 


Mic 

Eingangsspannung/Impedanz über TA-38 - - - 
Line über TA-38 über TA-78 II nur über TA-V 10 
Eingangsspannung/Impedanz 

DIN-Eingang e - - 

Impedanz 


] 
77,5 mW/50 kOhm 


77,5 mV/50 kOhm 


Th m E EEe 


0,435 V (-5 dB)/50 kOhm 


Autoreverse-Cassettendeck 
Anschl. f. Fernbed. RM-70, RM-65 


220 V AC/50/60 Hz 


AUSGÄNGE 
Fee 
Line U 
Ausgongsspannung/ 
Abschlußimpedanz über TA-38 - über TA-V 10 0,435 W/50 kOhm 
DIN-Ausgang - - = e 
Abschlußimpedanz 
EEE 
Kopfhörer über TA-38 über AC-78 Il - 
Sonstiges Autoreverse-Wiedergabe Autoreverse-Wiedergabe - AMS, Autoplay, 

Automatic-Tape-Select-System 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung über TA-38 über AC-78 II 220 V AC/50 Hz 220 V AC/50/60 Hz 
Leistungsaufnahme - - - 10 Watt 


Halbleiterbestückung - _ E 
Abmessungen (BxHxT)incm ca. 21,5 x 10,5 x 25 ca. 21,5 x 10,3 x 23,5 ca. 35,5 x 10,5 x 24,5 ca. 35,5 x 10,5 x 24,5 
Gewicht ca. 2,6 kg ca.2,5 kg ca. 2,9 kg ca. 3,9 kg 
Mitgeliefertes Zubehör - - e = 


ca. 22 Watt 


c0.35x8x28 
ca. 5 kg 


RE 





Cassettenrecorder TC-FX 600 TC-FX 705 TC-FX 707 R TC-FX 1010 
Betriebsart 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 
Antriebsart 2-Motoren-Laufwerk 2-Motoren-Laufwerk 2-Motoren-Laufwerk Dual-Copstan, 2 Motoren 
Anzahl der Köpfe 2 2 2 3 
Bandgeschwindigkeit in cm/sec 4,75 4,75 4,75 4,75 
Umspulgeschwindigkeit ca. 90 sec mit C-60 90 sec mit C-60 Cassetten 90 sec mit C-60 Cassetten 80 sec mit C-60 
Gleichlaufschwankungen + 0,14% DIN 0,04% WRMS (NAB) + 0,14% DIN + 0,12% DIN 
(wow and flutter) 

Frequenzgänge 

mit Low-Noise-Band 30-15.000 Hz 25-16.000 Hz DIN 
mit Metallic-Band 30-17.000 Hz +3 dB 30-17.000 Hz + 3 dB 25-18.000 Hz DIN 
mit Ferri-Chrome-Band 30-1 7.000 Hz 30-17.000 Hz + 3 dB 30-17.000 Hz + 3 dB 25-18.000 Hz DIN 
Signalrauschabstand 

mit Metallic-Band 

ohne Dolby 59 dB 59 dB NAB, peak level 59 dB NAB, peak level 60 dB 

mit Dolby B 66 dB 66 dB NAB, peak level 66 dB NAB, peak level 67 dB 

mit Dolby C 72 dB 72 dB NAB, peak level 72 dB NAB, peak level 73 dB 

Klirrfaktor 1% 1% (Metallic) 1% (Metallic) 0,8% 

Lösch- und 

Vormagnetisierungsfrequenz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 105 kHz 
EINGÄNGE 


EES 
1 


Mic 1 1 - 

Eingangsspannung/lmpedanz 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 0,25 mV/niederohmig 

Line D 1 U 1 

Eingangsspannung/Impedanz 77,5 mW/50 kOhm 77,5 mV/50 kOhm 77,5 mW50 kOhm 77,5 mMW/50 kOhm 

DIN-Eingang - - - - 

Impedanz 

e Tie li ee a G T EE? 

AUSGANGE 

e aent a EE, e EE T Ee E EE 

Line 1 ] 1 1 regelbar 

Ausgangsspannung/ 

Abschlußimpedanz 0,435 W/50 kOhm max. 0,44 V/> 10 kOhm, variabel max. 0,44 W/50 kOhm, variabel 0,435 V (-5 dB) 

DIN-Ausgang - - - - 

Abschlußimpedonz 

Kopfhörer 0,43 m Watt/32 Ohm max. - 26 dB/8 Ohm, variabel max. -26 dB/8 Ohm 8 Ohm 

Sonstiges - Digital-Display, Digital-Level- Reverse-Funktion für Aufnahme Anschluß für Fernbedienung 
Monitor, Automatic-Fader und Wiedergabe, Digital-Display, RM-50, RM-80, Timeranschluß 

ALLGEMEINE DATEN 

Spannungsversorgung 220 V AC/50 Hz 220 W/50/60 Hz 220 W50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 

Leistungsaufnahme 26 Watt 25 Watt 27 Watt 38 Watt 

Halbleiterbestückung - - - - 

Abmessungen (BxHxT)incm ca. 43 x 10,5 x 27,5 ca. 43 x 10,5 x 27,5 ca. 43 x 10,5 x 27,5 ca. 43 x 10,5 x 33 

Gewicht ca. 5,9 kg ca. 6,2 kg ca. 8,1 kg 


ca. 5,5 kg 
Mitgeliefertes Zubehör = 


Verb.-Kabel, Bedienungsanleitung 
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Plattenspieler 
LAUFWERK 

Motor 
Antriebssystem 


Arbeitsweise 

Drehzahl (U/min) 
Drehzahlfeinregulierung 
Stroboskop 
Plattenteller-Durchmesser 
Plattenteller-Gewicht 


Gleichlaufschwankungen 
(wow and flutter) 


Signalrauschabstand 
Geschwindigkeitsabweichung 
TONARM 


Typ 


Biotracer 
Länge über alles 


Länge 
Tonarmdrehpunkt-Nadelspitze 


Überhang 
Kröpfungswinkel 
Auflagekraft 

Zul. Tonabnehmergewicht 
mit Zusatzgewichten 
Skating-Kompensation 
Tonarmlift 

ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 
Leistungsaufnahme 
Abmessungen (B x H xT) in cm 
Gewicht 

Mitgeliefertes Zubehör 





TC-FX 310 TC-FX 510 R TC-K 555 ES II TC-K 666 ES TC-K 777 ES TC-FX 210 
4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo 
1-Motoren- - 2 Motoren, dir, angetr. Closed-Loop- Dual-Capstan, 3 Motoren Dual-Capstan, 2 Motoren, l-Motoren- 
Laufwerk Dual-Capstan mit Quarzreferenz Direktantrieb Laufwerk 

2 2 3 3 3 2 

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

100 sec mit C-60 ca. 90 sec mit C-60 ca. 90 sec mit C-60 min. 35 sec mit C-60 ca. 65 sec mit C-60 100 sec mit C-60 
+ 0,14% DIN + 0,15% DIN + 0,04% weighted peak (IEC) + 0,07% DIN + 0,055% DIN + 0,14% 


0,025% WRMS (NAB) 
aa a a ee ee 


30-13.000 Hz DIN 
30-16.000 Hz DIN 


58 dB NAB, peak level 
65 dB NAB, peak level 
71 dB NAB, peak level 


1% (Metallic) 


105 kHz 


| 
0,25 mV/niederohmig 


] 
77,5 mV/50 kOhm 


30-15.000 Hz DIN 
30-17.000 Hz DIN 
30-17.000 Hz DIN 


58 dB NAB, peak level 
65 dB NAB, peak level 
71 dB NAB, peak level 


1% (Metallic) 


105 kHz 


0,25 mV/niederohmig 


2 
77,5 mVW/47 kOhm 


20-1 7.000 Hz DIN 
20-19.000 Hz DIN 
20-19.000 Hz DIN 


60 dB NAB, peak level 
67 dB NAB, peak level 
73 dB NAB, peak level 


0,8% (FeCr) 


105 kHz 


I 
77,5 mV/47 kOhm 


25-17.000 Hz DIN 
20-19.000 Hz DIN 
20-19.000 Hz DIN 


60 dB NAB, peak level 
67 dB NAB, peak level 
73 dB NAB, peak level 


0,8% 


105 kHz 


) 
77,5 mV (-20 dB)/50 kOhm 


15-17.000 Hz DIN 
15-19.000 Hz DIN 
15-19.000 Hz DIN 


61 dB NAB, peak level 
68 dB NAB, peak level 
74 dB NAB, peak level 


0,7% 


105 kHz 


1 
77,5 mV (-20 dB)/50 kOhm 


30-13.000 Hz DIN 
30-15.000 Hz DIN 


58 dB NAB, peak level 
65 dB NAB, peak level 


1% (Metallic) 


105 kHz 


1 
0,25 mV/niederohmig 


1 
77,5 mV/50 kOhm 


REES 


| 1 1 1 1 1 


0,44 W/50 kOhm 0,44 \/47 kOhm 0,44 V/47 kOhm 0,435 W/50 kOhm 0,435 W50 kOhm 0,44 W50 kOhm 
-28 dB/8 Ohm -28 dB/8 kOhm max. 3 mV/32 kOhm, Variable 8 Ohm-Ausgangspegel, Variable 8 Ohm-Ausgangspegel, Variable -28 dB/8 Ohm 
- Autoreverse-Aufnahme - - - Autoplay, 


und Wiedergabe Rec-Mute, Cue/Review 
220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 220 V AC/50/60 Hz 
13 Watt 24 Watt 30 Watt 50 Watt 50 Watt 

ca. 43 x 10,5 x 275 ca. 43 x 10,5 x 275 ca. 43x 10,5 x 33 ca. 43 x 10,5 x 28,5 ca. 43 x 10,5 x 39 ca. 43 x 10,5 x 275 
ca. 4,2 kg ca. 4,7 kg ca. 6,6 kg ca. 6,5 kg ca. 10 kg ca. 6,6 kg 


REESEN 


220 V AC/50/60 Hz 
10 Watt 


PS-Q7 PS-LX 10 PS-LX 30 PS-FL 77 PS-LX 310 PS-LX 410 PS-LX 510 PS-FL7 PS-X 555 ES 

BNL BNL BNL BNL BNL BNL BNL BNL BNL 

Direktantrieb Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb, Direktantrieb, 
FG-Kontrollsystem _FG-Servo FG-Servo quarzkontrolliert quarzkontrolliert quarzkontrolliert quarzkontrolliert quarzkontrolliert 

Automatik Vollautomat Vollautomat Vollautomat Halbautomat Vollautomat Vollautomat Vollautomat Vollautomat 

33% und 45 33 4 und 45 33 s und 45 3314 45 33 a und 45 3314 und 45 331% und 45 331% und 45 U.p.m. 3313 45 


- - -= e e = = = nein 


we 


- - Locked-Anzeige 


30,1 cm 


78 cm 30 cm 30 cm 29 cm 30,1 cm 30 cm 29 cm 32 cm 

0,08% WRMS 0,035% WRMS 0,035% WRMS 0,03% WRMS 0,03% WRMS 0,035% WRMS 0,03% WRMS + 0,03% DIN 
0,045% DIN + 0,045% DIN + 0,045% DIN + 0,045% DIN + 0,045% DIN + 0,045% DIN 

68 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 75 dB DIN-B 78 dB DIN-B 

- - = - < + 0,003% < + 0,003% < + 0,003% - + 0,003% 

Low mass-Type Zentralgelagert/ Zentralgelagert/ Tangential-Tonarm Zentralgelagert/ Zentralgelagert/ Tangential-Tonarm Tangential-Tonarm gest. Tangential-Tonarm 
statisch balanciert statisch balanciert elektr. geregelt stafisch balanciert statisch balanciert üb. einen Mikroprozessor elektronisch geregelt 

nein - - - nein nein ja - - 

- 235 mm 235 mm 170 mm = - - = 212,5 mm 

fest montiertes System 200 mm 200 mm 100 mm 216,5 mm 216,5 mm 75 mm 75 mm 130 mm 


E S 


-/dto. 18 mm - - 16,5 mm 16,5 mm — - - 


REES 


-/dto. = S m = = = = 3 


-/fest eingestellt 2g = 1,25 g + 0,25 g 125g 125g 1,25 g > 0,5-2,5 g 
-/fest eingestellt - - Do 69 6g 6g 6 g (Plug-in type) 10-15 g 
-/fest eingestellt - - - - - - - 14,5-19,5 g 
-/fest eingestellt ja ja - ja ja nein - nein 


- ja ja ja ja ja ja ja, (elektr. gesteuert) ja 


ET E en A siehe. inch AR. 


220 V 50/60 Hz - 220 V, 50/60 Hz 220 V AC, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 


ca. 5 Watt — 7 Watt 13 Watt 5 Watt 8 Watt 10 Watt 10 Watt 23 Watt 
c0.21,5x23,5x58 ca.35,5x8x33 ca. 35,5 x8x 33 ca. 35,5 x 8,8 x 37 ca. 43 x 11x 34 ca. 43 x 11 x 34 ca. 43 x 9,5 x 36,5 ca. 43 x 9,6 x 38,2 ca. 43 x 10 x 42,5 
ca. 2,5 kg ca. 3,3 kg ca, 3,5 kg co. 7 kg ca. 4,5 kg ca. 4,7 kg ca. 5 kg ca. 7,5 kg ca. 7,4 kg 
System VL-43 GS Single-Adapter, Single-Adapter, System XL250 G System XL-250 G, System XL250 G, Single-Adapter, 
Schraubendreher für Tonabnehmer XL-250 G, Adapter für Singles, Adapter für Singles Zusotzgewicht, 
Aufsetzpunktjustage Einstell-Schrauben- Tonabnehmer XL250 G, System-Halterung 
dreher für Auflagekraft Plattenzentrierführungen 
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HiFi-Video-Cassetten-Recorder SL-HF 100 EC 
SYSTEM 





BANDLAUFWERK 





Video-Aufnahmesystem Rotierendes Schrägspurverfahren mit zwei Videoköpfen Bandgeschwindigkeit 


18,73 mm/sec 





Beta-HiFi-PAL-System (2 Kanäle), (Monaurales Aufnehmen auf der 
herkömmlichen Tonspur) 


Max. Spieldauer 
Schnellvor-/Rücklaufzeit 


Ton-Aufnahmesystem 








2 Std. 10 Min. (mit Sony L-500 Cassette) — 3 Std. 15 Min. (mit L-750) 


Innerhalb 5 Min. (mit L-500) 








































































































Videosignal CCIR-Norm. PAL- und DDR SECAM-Farbsystem TIMER 
ehe ann 75-Ohm-Antennenbuchse Uhr Quarzgesteuert 
Stereo/Zweiton-System ek echter ` Zeitanzeige 24-Stunden-Zyklus 
wi a D tl Timer-Einstellung Nur für Aufnahme, 2 Aufnahmevorgänge für einen beliebigen Tag 
(Vorwahl von bis zu 30 Programmen möglich) oder für jeden Tag der Woche programmierbar 
HF-Ausgangssignal UHF-Kanäle E30 bis E39 (einstellbar), 75 Ohm, asymmetrisch Stromausfallüberbrückungszeit Mindestens 3 Minuten bei jedem Stromausfall 
Eingang VIDEO IN: Übertragungsart Infrarotstrahl 
BNC-Anschluß 1,0 Vss -1,0 "EE? Stromversorgung 3 V Gleichspannung, 2 Mignonzellen (IEC-Bezeichnung R6) 
-0,5 "SS. RUE f PS Abmessungen ca. 65 x 20 x 153 mm (B/H/T) einschl. vorspringender Teile und 
Ausgang VIDEO OUT: BNC-Anschluß 1,0 Vss + 0,1 Vss, 75 Ohm, asymmetrisch, Bedienungselemente 
Video positiv Gewicht ca. 140 g einschl. Batterien 
Horizontalauflösung 260 Zeilen ALLGEMEINES 
Signal-Rauschabstand Farbe: besser als 40 dB - S/W: besser als 43 dB Stromversorgung 110-240 V + 10% Wechselspannung, 50/60 Hz 
AUDIO-TEIL Leistungsaufnahme 38 Watt 
Eingang AUDIO IN: Cinchbuchsen, 47 kOhm, -10 dBs (0 dBs = 0,775 Var) Lagertemperafur -20° C bis +65° C 
Ausgänge AUDIO OUT: Cinchbuchesen, Lastimpedanz größer als 10 kOhm, Betriebsdauer 5°C bis 40°C 
-10 dBs bei 47 kOhm Last, asymmetrisch — - - - 
PHONES: Stereo-Minibuchse, -26 dBs, 8 Ohm Abmessungen ca. 430 x 105 x 380 mm (B/H/T) einschl. vorspringender Teile und 
Bedienungselemente 
BETA-HIFI-TON IN PALNORM 
Fr a 20 Hz bis 20 kHz (MPX FILTER ausgesch) oe BCEE 
equenzgan zbi usgesch. 
ee | MITGELIEFERTES ZUBEHÖR 
Gleichlaufschwankungen Weniger als 0,005% WRMS — 
75-Ohm-Koaxialkabel zum Anschluß des Videorecorders an ein Fernsehgerät, Fernbedieneinheit RMT-216 
Dynamikumfang Mehr als 80 dB mit zwei Mignonzellen, Schraubenzieher zur Einstellung des HF-Kanals 
VIDEO/AUDIO 
Ausgang AV: 6-Pol DIN-Anschluß und BNC/Cinch 
Casseiver PRS 2121 
Vollverstärker PRS 2121 Tuner PRS 2121 Equalizer PRS 2121 
Verstärker-Teil Tuner-Teil Equalizer-Teil 
VORVERSTÄRKERTEIL FM-EMPFANGSTEIL System graph. Equalizer 
EINGÄNGE Empfangsbereich 87,5-108 MHz EINGÄNGE über Mischer-Teil 
Phono 2,5 mW/47 kOhm FM-Antennenanschlüsse 75 Ohm/300 Ohm AUSGÄNGE über Verstärker-Teil 
Empfindlichkeit/Impedanz PLL-Quarz-Synthesizer nein Echozeit ca.3 sec 
AUX/CD 250 mV/47 kOhm 
Empfindlichkeit/Impedanz Stationstasten nein EQUALIZER 
AUSGÄNGE Digitale Frequenzanzeige nein Regelbereich + 10 dB 
"TR. Empfindlichkeit (mono) <3uV Mittenfrequenzen 63/125/250/500 Hz 
GEESS bei 26 dB Rouschabstand 1/2/4/8/16 kHz 
Ausgangsspannung/Impedanz 250 mV/ kOhm Signalrauschabstand: Mono A 
Pre-Out 1 V/1 kOhm Signalrauschabstand : Stereo - 
Kopfhörer ja Stereo-Übersprechdämpfung/l kHz 35 dB Mikrofonverstärker PRS 2121 
Impedanz = 8 Ohm Klirrfaktor bei 1 KHz: Mono 0,5% und Mischer Mischer-Teil 
Klangregler ja Ge SEH Sonstiges Kanal 2:2 x Mic-Eingang 
ENDVERSTÄRKER AM-EMPFANGSTEIL Kanal 3: 1 x schaltbar Mic-Att. 
Empiannsbafeiche: IW 150-350 VU Kanal 4: 1 x schaltbar Inst/Line 
Sinusleistung (RMS) 6/8 Ohm -/20 Watt + 20 Watt mpfangsbereiche: a Z Ä 
beide Kanäle ausgesteuert/] kHz en 522-1.602 kHz EINGANGE 
A ? _90. Anzahl siehe Sonstiges 
en Ferse = AM-Antennenanschlüsse ja Mic -60 dB/niederohmig 
SE = Eingebaute Antenne jo Eingangsspannung/lmpedanz ar -40 EDER 
bei 1 Watt Ausgangsleistung 0,05% PLL-Quarz-Synthesizer nein zn Seed 
IM-Verzerrungen Klirrfaktor 0,5% Eingangsspannung/lmpedanz Inst.: -20 dB/220 kOhm 
(60/700 Hz - 4:1) - z = 
GE , AUSGANGE über Verstärker-Teil 
Allgemeine Daten PRS 2121 
Impedanz =80hm 
Spannungsversorgung 220 V AC/50/60 Hz 
Leistungsaufnahme ca. 70 Watt Box SS-2121 
Abmessungen (BxHxT) in cm ca. 40,5 x 43,5 x 19,5 System 2-Weg, Baßreflex 
Gewicht ca.12 kg Übertragungsbereich 80-20.000 Hz 
m Lautsprecher-Bestückung 1 Hochton, 2 Bop 
Cassettenrecorder PRS 2121 Recorder-Teil A PRS 2121 Recorder-Teil B Tiofton a 
Betriebsart 4-Spur, Stereo 4-Spur, Stereo Mittelhochton Horn, 7x15 cm 
Antriebsart DC-Servo-Motor DC-Servo-Motor Impedanz 8 Ohm 
Anzahl der Köpfe 1 Pb-Kopf 1 Löschkopf, 1 Rec/Pb-Kopf max. Belastbarkeit 120 Watt 
Bandgeschwindigkeit in cm/sec 4,75 + Pitch-Control 4,75 Nennbelastbarkeit 60 Watt 
Umspulgeschwindigkeit ca. 95 sec mit C-60 ca. 95 sec mit C-60 Abmessungen (BxHxT)incm ca. 26 x 58 x 16,5 
Gleichlaufschwankungen 0,05% WRMS 0,05% WRMS Gewicht ca. 6,2 kg 
Frequenzgānge nach NAB 
mit Low-Noise-Band 20-12.000 Hz 40-12.000 Hz 
mit Metallic-Band 20-16.000 Hz 30-16.000 Hz 
Signalrauschabstand mit Metallic-Band Audio-Rack SU-F 2121 
ohne Dolby 58 dB 58 dB 
mit Dolby 65 dB, Dolby B 65 dB, Dolby B Abmessungen (BxHxT)incm ca. 49 x 92,5 x 43,5 
Klirrfaktor 2 1% Se, SE 
Lösch- und x 
Vormagnetisierungsfrequenz _ nein ja Zu verwenden für PRS-212] 
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CD-Player CDP-101 CDP-11S CDP-501/501 ES CDP-701 ES 

System Digitales Compact-Disc- Digitales Compact-Disc- Digitales Compact-Disc- Digitales Compact-Disc- 
Audio-System Audio-System Audio-System Audio-System 

Platte Compact-Disc Compact-Disc Compact-Disc Compact-Disc 

Laser Halbleiter-Laser-Diode Halbleiter-Laser Halbleiter-Laser 


(A = 780 nm) 


Halbleiter-Laser 





Drehzahl der Platte 
Abtastgeschwindigkeit 


ca. 200-500 U/min 
1,2 und 1,4 m/sec 


200-500 U/min 
1,2-1,4 m/sec (CLV) 


200-500 U/min 
1,2-1,4 m/sec (CLV) 


200-500 U/min 
1,2-1,4 m/sec (CLV) 





Fehlerkorrektursystem 


Frequenzgang 
Audio-Kanäle 
Dynamikbereich 
D/A-Wandler 
Kanaltrennung (1 kHz) 
Klirrfaktor 
Gleichlaufschwankungen 
Fernbedienung 

Sonstiges 


AUSGÄNGE 


Line 
Ausgangsspannung/Abschluß-Impedanz 


Kopfhörer 

ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 
Leistungsaufnahme 
Halbleiterbestückung 
Abmessungen (B x H xT) in cm 


Sony Super Strategy Cross Interleave 
Reed Solomon Code 


5-20.000 Hz + 0,5 dB 

2 

>90 dB 

16 Bit linear 

>90 dB 

0,004 % 

nicht meßbar 
Infrarot-Fernbedienung RM. IO) 


2 V (MSB)/> 10 kOhm 


28 mWatt/32 Ohm 


220 V, 50/60 Hz 
ca. 30 Watt 


ca. 35,5 x 10,5 x 32,5 


Sony Super Strategy Cross Interleave 
Reed Solomon Code 


5-20.000 Hz + 0,5 dB 


2 2 

>90 dB >95 dB 

16 Bit linear 16 Bit linear 
>90 dB >90 dB 


< 0,004% (bei 1 kHz) 
nicht meßbar 
nein 


Aus- und Wiederhol-Funktion, 
Index-Funktion 


2 Var/> 10 Ohm (MSB) 


Sony Super Strategy Cross Interleave 
Reed Solomon Code 


5-20.000 Hz + 0,5 dB 


< 0,003% (bei 1 kHz) 
nicht meßbar 
Infrarot-Fernbedienung RM-111 


Aus- und Wiederhol-Funktion, 
Index-Funktion 


Fixed: 2 Van 10 kOhm (MSB) 


2 


Sony Super Strategy Cross Interleave 
Reed Solomon Code 


5-20.000 Hz + 0,5 dB 


>95 dB 
16 Bit linear 
>95 dB 


< 0,003% (bei 1 kHz) 


micht meßbar 


Variable: max. 2 Verr/> 50 kOhm (MSB) 


28 mWatt/32 Ohm 


220 V, 50/60 Hz 
ca. 24 Watt 


co. 35,5 x 9,5 x 34 


28 mWatt/32 Ohm 


220 V, 50/60 Hz 
ca. 30 Watt 


ca. 43 x 10,5 x 32,5 


Infrarot-Fernbedienung RM-101 


Aus- und Wiederhol-Funktion, 
Index-Funktion, Programmier-Funktion 


2 V (MSB)/> 10 kOhm 


28 mWatt/32 Ohm 


220 V, 50/60 Hz 


ca. 38 Watt 


co. 43 x 10,5 x 38,5 


Gewicht ca. 7,6 kg ca. 6,6 kg ca. 8,6 kg coa. 11 kg 
Mitgeliefertes Zubehör RM-101 Fernbedienung, Plattenreinigungs- - RM-111 RM-101 
tuch, Cinch-Anschlußleitung 
PCM-Processor PCM-701ES PCM-F 1 PCM-501 ES Equalizer SEQ-555 ES 
Anzahl der Audiokanäle 2 2 2 System Graphic-Equalizer/Real-Time-Analyzer 
Abtastfrequenz 44,1 kHz 44,1 kHz 44,1 kHz EINGÄNGE 
Codierung gemäß EIAJ 14 Bit/ gemäß EIAJ 14 Bit/ gemäß EIAJ 14 Bit/ Line in 245 mV/50 kOhm 
16 Bit 16 Bit 16 Bit 
— Tape 1 245 mV/50 kOhm 
Video-Signal-Format en CCIR-Fernsehnorm CCIR, PAL/SECAM Tope 2 245 mV/50 kOhm 
Dynamikbereich > (16 Bit), >90 dB (16 Bit), >86 dB (14 Bit), | 
> 84 dB (14 Bit) > 86 dB (14 Bit) > 90 dB (16 Bit) ei EE 
Frequenzgang 10-20.000 Hz 10-20.000 Hz 5-20.000 Hz + 0,5 dB nn a une! 
Kanaltrennung > 80 dB > 80 dB > 80 dB Stee 
Line out variabel, Ref.-Spannung 245 mV bei 
Fehlerkorrektur CRCC CRCC CRCC 50 kOhm Abschluß (max. 6,91 V) 
Quanfisierung schaltbar 14 und 16 Bit schaltbar 14 und 16 Bit schaltbar 14 und 16 Bit Fett = 
Klirrgrad 0,007% (14 Bit), < 0.007% (14 Bit), < 0,007% (14 Bit), 
i o ; Rec out 1 und 2 variabel, Ref.-Spannung 245 mV bei 
0,005% (16 Bit) < 0,005% (16 Bit) < 0,005% (16 Bit) 50 kOhm Abschlu0 (max. 6,91 V) 
Emphasis 50 us, 15 us 50 us, 15 us bei Aufnahme fest eingestellt, EQ 
bei Aufnahme fest eingestellt, bei Aufnahme fest eingestellt, bei Wiedergabe autom. schaltbar 
bei Wiedergabe autom. schaltbar bei Wiedergabe autom. schaltbar Regelbereich + 12 dB in 2 dB-Schritten oder 
Mic nein 2 Mittenfrequenzen 31,5 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 
Eingangsspannung/lmpedanz min. 0,435 mV (-65 dB) = 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz 
niederohmig Verstärkung O db bis = 
He EN 77,5 mV/50 kOhm -10 dB/40 kOhm gg Frequenzbereich 10 Hz-100 kHz +0 dB/-2 dB (Line) 
men SR ee RTS , e = 5 = Verzerrungen < 0,006% (Line, 1 V/1 kHz) 
S = Se ss di SS EE S/N > 97 dB (A-bewertet, 1 kHz, flat) 
/ Spannungsversorgung 220 V, 50 Hz 
Line -10 dB/> 10 kOhm -10 dB/> 10 kOhm 
Ausgangsspannung/Impedanz 0,24 V/50 kOhm Leistungsaufnahme ca. 25 W 
Video out 1 Vss/75 Ohm 1 Vss/75 Ohm 1 Vss/75 Ohm Abmessungen (B x H xT) in cm _43 x 10,5 x 275 
Copy out 1 Vss/75 Ohm 1 Vgs/75 Ohm 1 Vgs/75 Ohm Gewicht ca. 5,2 kg 
(Monitor: 1 Vgs/75 Ohm) 
Mitgeliefertes Zubehör - 
Kopfhörer > 8 Ohm niederohmig/-24 bis 48 dB 0,003 mW-0,9 mw/32 Ohm 
Sonstiges - - e i i 
Stand 8/84. Technische Anderungen und Irrtümer vorbehalten., 
ALLGEMEINE DATEN 
Spannungsversorgung 220 V, 50 Hz 220 V, 50 Hz mit Netzadapter/ 220 V. 50/60 Hz 
12 V Akku 
Leistungsaufnahme 40 Watt 17 Watt ca. 35 Watt 
Holbleiterbestückung - - - 
Abmessungen (BxHxT)inem ca.43x8x375 ca. 21,5 x 80 x 30,5 ca. 43x8x35 
Gewicht ca. 8,3 kg ca. 4 kg ca. 6 kg 
Mitgeliefertes Zubehör Anschlußleitungen Anschlußleitungen/ 
Netzodapter AC-700 


Sony Geräte erhalten Sie im guten Fachhandel. Da, wo auch für fundierte Beratung und zuverlässigen Service gesorgt ist. 
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